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1. The attached copies of "Bild und Ten" are sent to you for retention. 


Re Your attention is drawn to the article on page 280 which was originally 
written as a paper for the Russians at TBK Babelsberg, 


3. With regard to the letter-box, it is interesting to note that so far 
all the letters which have appeared are fabricated in order to encourage 
letters from the public, None have been received so far. Even Dr. 
Wilkening, chief editor, considers this a rather dad indication of the 
low interest of East Zone specialists, 


Ae Your attention is further drawn to the various descriptions on American 
development, You will notice that the firm of Bell & Howell is mentioned 
but no indication is given that this is an American firm, This has been 
done on direct orders not to menticn American developments as American. 
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Fotografische Arbeiten im Betriebslaboratorium 


Die Fotografie leidet an einer merkwiirdigen Er- 
scheinung. Sie ist in vielen Fallen zu popular und zu 
leicht geworden, Wir sind gewohnt, durch die Schlag- 
worte »Sie fotografieren und wir machen die Bilder« und 
»Wer fotografiert hat mehr vom Lebenx die Auffassung 
zu vertreten, man kénne alle Bilder so einfach machen, 
wie die netten kleinen Erinnerungsbildchen vom Som- 
merausflug. Sicher kann man es bei einem Erinnerungs- 
foto ohne weiteres erreichen, da man einmal nur das Bild 
richtig in den Sucher bekommt und fast einwandfrei be- 
lichtet, das tibrige muB dann schon dem Dunkelkammer- 
laboranten iiberlassen werden. Wer aber die Ausbeute 
aus einem derartigen Sommertag einmal kritisch hbe- 
trachtet, wird bald sehen, dal} wirklich wertvolles Bild- 
material sich nicht auf diese Weise erreichen laft. Je- 
denfalls nicht mit der Sicherheit, die nun einmal er- 
wiinscht und nétig ist. Alle die Fotos, die wir --- auch 
von Gegenstinden, die den Amateur interessieren —- 
veréffentlicht sehen, sind die Frucht langer Arbeit. Diese 
war keineswegs nur kiinstlerische und gestaltungs- 
miGige Schulung, sondern zu einem groBen Teil steckt 
hinter jedem Fotogramm eine erhebliche theoretische 
Arbeit und eine handwerkliche Fertigkeit, die nun ein- 
mal fiir jedes vollendete Kénnen nétig ist. Es soll heute, 
so reizvoll es an sich ware, nicht untersucht werden, ob 
diese Arbeit, gleichgiiltig ob sie nun vom bezahlten 
Fotolabor oder vom Sonntagsknipser gemacht wird, un- 
umginglich nétig ist. Wir wollen uns dieser Tatsache 
nur bewuBt sein, wenn wir an die Probleme der betrieb- 
lichen Fotografie herangehen. 


Dieser wichtige Faktor innerhalb der Fotografie, be- 
sonders in Zeiten des intensiven industriellen und wis- 
senschaftlichen Arbeitsaufwandes, bedarf auf diesem 
Gebiet aber einer sehr genauen Betrachtung. 


Wir kénnen es uns auf diesen Gebieten nicht leisten, 
daB das Personal, das die fotografischen Arbeiten durch- 
zufiihren hat, ohne theoretische Grundlagen arbeitet. 
Gleichgiiltig nun, ob es sich um fotochemische Kennt- 
nisse handelt oder um optisch-fotografische. Bei diesen 
Arbeiten kénnen einfache, im Amateurbetrieb nicht 
weiter bedenkliche Fehler zu Ergebnissen fiihren, die 
ganze Untersuchungsreihen gefahrden oder zumindest 
in ihrem Wert stark herabmindern. Wir méchten hier 
nur wenige Beispiele bringen, die unseren Lesern dieses 
dringliche Problem aufzeigen sollen. In der Mikrofoto- 
grafie spielt die VergréBerung eine wichtige Rolle. Ks 
kommt nun darauf an, nicht nur einen Gegenstand még- 


lichst groB abzubilden, sondern dabei auch mehr Einzel- 
heiten auf das Bild zu bekommen. Dies aber ist nur 
miglich, wenn das Bild, das vom Mikroskop entworfen 
wiré, auch in der Lage ist, entsprechend viele Bildeinzel- 
heiten erst einmal aufzunehmen und ohne Abbildungs- 
fehler bei einer VergréRerung, die fiir alle Bildpunkte 
eleich ist, zu einem Bild in der gewiinschten VergréBbe- 
runy zu vereinigen. Diese Eigenschaften eines Objek- 
tives hingen nun nicht allein von seiner Brennweite und 
dem benutzten Auszug ab, sondern von seiner Idhig- 
keit. méglichst viele Strahlen, die vom Objekt kommen, 
auch wieder ordnungsgemi2 zu vereinigen. Man be- 
zeichnet den Wert, der in groben Ziigen dieses aus- 
driickt, als die Apertur der Optik. Nicht sie allein aber 
ist ma®Bgebend, auch die richtige Anwendung der Be- 
leuchtungsstrahlen, der Filter und des Plattenmaterials 
kinnen zu wichtigen Faktoren werden. So kann, um ge- 
rade einmal diesen letzten Faktor zu nennen, eine zu 
lange Entwicklung oder auch eine Uberbelichtung der 
Schicht wieder die vom Objektiv noch eben abgebilde- 
ten Struktureinzelheiten verschwinden lassen, so da 
man mit Fehlergebnissen rechnen muB. Nur eine genaue 
Kenntnis dieser Prozesse wird zu einem Vermeiden von 
Fehtresultaten fiihren. Wir kénnten diese Beispiele wei- 
ter :usdehnen auf unsere Versuche in der Metallografie. 
Hier treten bereits Bildverschlechterungen ein, wenn 
nicht die fiir die Arbeiten nétigen Auflichtbeleuchtun- 
gen verwendet werden und man keine sorgfaltige Aus- 
wahi der Platten und Filter durchfiihrt. Wir haben 
verade auf diesem Gebiet eine Reihe von, Arbeiten ge- 
sehen, die zu recht unliebsamen Fehlschliissen geftihrt 
haben. Es wiirde zu weit fiihren, wenn diese einzelnen 
Punixte alle hier aufgefiihrt. werden. Abhilfe kann nur 
geschaffen werden, wenn dafiir gesorgt wird, daf} der 
technische Nachwuchs in den Laboratorien und Fach- 
schulen eine intensive, iber das rein handwerkliche hin- 
ausgehende Ausbildung erfihrt, die ihn auch in die Lage 
versetzt, in der Praxis auftretende neue Probleme zu 
erfassen. Leider hat man sich diesen Fragen in den 
Fachorganen nicht in gentigender Weise angencmmen. 
Hier muB ein Wandel geschaffen werden. Man sollte 
auch dafiir sorgen, daB sich in den Laboratorien die 
Praktiker selber zu den Problemen 4ufern und, wo Fra- 
gen auftauchen, sich der Fragekasten der Redaktionen 
bedienen, die mit Hilfe ihrer Fachkollegen in den mei- 
sten Fallen sogar einmal eine Arbeit ausftihren kénnen, 
die das Problem in der Praxis lésen wird. 

— Dr. G. Frick -— 
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Bildkombinationsverfahren in der Farbfilmtechnik 


“n der Aufnahmetechnik von Bild- 
flilmmen ist es vielfach wtblich, von 
einem technischen Trick Gebrauch zu 
machen, der unter der Bezeichnung 
+Bildkombinationsverfahren« bekannt 
ist. Wie schon cer Name sagt, wird 
das gesamte Biid aus mehreren 
mvist zwei Teilen kombiniert, hau- 
fig derart, daQ cinerseits der Hinter- 
gerund und andererseits die eigent- 
liene Vordergrundszene die beiden ge- 
trennten Bildteily darstellen. Solange 
der Hintergrurd = ein 
unbewegtcs Bild ist, 
mucht die Kombination 
dieses Biidteiles 9 mit 
cirer Vordergrur:dszene 
keine Schwicrigkeiten. 
“Zu diesen Verfahren 
rechnet man das Ein- 
spiegelungsverfahren 
von Bildern oder Mo- 
deen (Schiiftun - Ver- 
fahren) sowie die Pro- 
jektion von Diapositi- 
ven, 

Je Schwierizkeiten 


stvigen dagegen = bhe- 
triichtlich, wenn dag 


Hintergrundbild = eben- 
falls ein bewegtes Bild ist, wie 
dics in den verschicdenen 
Masken- und Ruckprojektions- 
verfahren der Fall ist. 

3e] der modernen Filmpro- 
duktion ist die Verwendung 
von Bildkombinationen fast 
in jedem Film festzustellen. 
MaBgeblich daftir sind zwei 
wsichtspunkte: Einmal ist es 
das Bestreben, die Herstel- 
lungskosten herabzusetzen, 
zum anderen pibt es 
Szenen, die ohne die 
Verwendung eines Bild- 
kombinationsverfah- 
rens Uberhaupt nicht 
oder nur unter grofvien 
Schwierigkeiten, Kosten 
oder unter Gefiihrdung 
des Darstellers oder der 
Apparaturen heryestellt 
werden kénnen, 

Withrend uns nun fiir 
den SchwarzweiBfilm 
eine ganze Reihe der- 
arliger Verfahr2n zur 
Vertigung stehen, ist 
die Situation nach Ein- 
linrung des Farbfilms 
tine V6llig veranderte. Hier scheiden 
zundchst cinmal alle Verfahren aus, 
die nach dem Prinzip irgendeiner 
rarbtrennung fiir die beiden Bildteile 
aroeiten. Dazu gehdren das Dunning- 
verfahren <«vgl. Kinotechnik 1935, 
Heft 6) und das Maskenverfahren der 
Amerikaner Williams und Baker 
ivel, Kinotechnik 1936, Heft 10 und 
11). Es ist ohne weitere Erklirungen 
einzusehen, daB das Herausfiltern bei- 
spielsweise der blauen Farbkompo- 
nente kein naturgetreues Farbbild 
mehr ergeben k.nn, 


Abb. 3 
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Weniger kraB liegen die Verhilt- 
nisse bei den Spiegelverfahren. Hier- 
mit sind zwar grundsd&tzlich ohne 
weiteres Farbaufnahmen zu machen, 
wenn auch Farbverfiilschungen durch 
Spiegelalterung und = -verfirbungen 
sehr leicht mGglich sind: in der Praxis 
sprechen aber zahlreiche wirtschaft- 
lich-technische Faktoren gegen diese 
Verfahren, so da ihre Anwendung 
weder beint SchwarzweiBfilin noch 
beim Farbfilm zur Entfaltuny kam. 
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Hintergrund-Bildprojektion 


Vordergrundszena 


Das Spiegelprojeklionsverfuhren (Ab- 
hildg. 1) von Professor Thorner und 
O. MeBter arbeitet mit einern sphiiri- 
schen Spiegel, durch den das Hinter- 
grundbild auf den Aufnahmefilm re- 
flektiert wird. Bei BuldschirmuroéLen 
von 4 6 m wtirde ein Spiegel kaum 
oder nur mit sehr groBen Kosten her- 
stellbar sein. Aber auch aus kleinen 
Teilspiegeln hergestellt, wtirden die 
Kosten untragbar sein. Es mute da- 
her auch schon beim SchwarzweiB- 
tilm auf dieses Verfahren verzichtet 
werden, trotz eines sehr groBRen Vor- 


Spharischer Spiegel 


Vordargrundszene 


teils. Man braucht namlich ftir die 
Projektion des Hintergrundbildes tiber 
den sphdrischen Spiegel in das Auf- 
nahmeobjektiv nur eine 40~-60-Watt- 
Lampe, da alle Strahlen der Projek- 
tionslampe vom Spiegel in das Auf- 
nahmeohbjektiv peleitet werden. 
Von héherem praktischen Wert ist 
das Schiiftan-Verfahren ( Abb.2). Hier 
wird die Kombination von Vorder- 
und Hintergrund  folgendermafen 
vorgenommien: Vor die Kamera wird 
unter 45° ein  ober- 
nachenversilberterPlan- 
spiegel gestellt. Die 
Vordergrundszene wird 
durch den Spiegel hin- 
durch fotografiert, nach- 
dem die Spiegelschicht 
genau nach den Be- 
grenzungskanten eines 
feststehenden Kom- 
plexes (z.B. eines Land- 
hauses) entfernt wurde. 
Der Hintergrund (z. B. 
ein Bergmassiv) wird 
nun als Bild tiber die 
noch vorhandene Spie- 
geloberfliche eingespie- 
gelt. Es entsteht nun 
der Eindruck, als staénde das 
Landhaus vor einem Berg- 
massiv. Das Verfahren wurde 
bei SchwarzweiBaufnahmen 
hiufig angewendet. Fiir Farb- 
aufnahmen ist es nur bedingt 
anwendbar, da die Abstim- 
mung der beiden Bildteile zu- 
einander hierbei nicht nur 
perspektivisch, sondern auch 
farblich genau stimmen muB. 
Letzteres besonders dann, 
wenn es sich um Kom- 
hinationsaufnahmen 
handelt, bei denen der 
Vordergrund im Tages- 
licht steht und die Ein- 
spiegelung mittels cines 
Diapositives oder Ge- 
mA&ldes vorgenommen 
wird. Es mu also zu 
der nattirlichen Farbe 
des Vordergrundes die 
Erganzung durch eine 
gleichwirkende, aber 
spektral andersartig zu- 
sammengesetzte Farbe 
des Hintergrundbildes 
erzeugt werden. Dies 
ist bedeutend schwie- 
riger als bei SchwarzweiRaufnahmen, 
wo zu eincm kLestimmten Grauwert 
ein gleichartiges Grau zugefligt wer- 
den soll. Erschwerend fallt beim 
Schuftan-Verfahren ins Gewicht, daB 
der Spiegel durch Reflexionsverluste 
und Alterung zusidtzlich Farbfal- 
schungen hervorrufen kann. Ein wei- 
terer Nachteil des Verfahrens liegt 
darin, daB eine Spielszene immer vor 
einem festen Hintergrund ablaufen 
mu. Es kann dann mit Hilfe dieses 
Verfahrens der ganze Komplex, also 
fester Hintergrund mit davorHegen- 
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der Spielszene, in ein anderes Milieu 
verlegt werden. Es ist aber. nicht 
méglich, einen freistehenden Schau- 
spieler in eine Schneelandschaft oder 
an den Strand zu versetzen. Aus 
diesen Grtinden hat sich auch das 
Schtiftan-Verfahren. nicht ‘durchzu- 
setzen vermocht. 

Die einzig wirklich brauchbare und 
im SchwarzweiBfilm regelméBig an- 
gewendete Bildkombinationsmethode 
ist das Riickprojektionsverfahren 
(Abb. 3). Auch hierbei ist, wie bereits 
beim Schiiftan-Verfahren erw&hnt, die 
Schwierigkeit zu tiberwinden, die na- 
tiirlichen Farben des Vordergrundes, 
mit den spektral andersartigen zu- 
sammengesetzten Farben des Hinter- 
grundbildes zu erginzen. 

Dies ist aber bei der Riickprojektion 
leichter, da es sich hier nur um zwei 
Komponenten handelt. Es ist das mit 
Becklicht riickprojizierte Hintergrund- 
bild und der meist mit Bogenlicht 
ausgéleuchtete Vordergrund zu kom- 
binieren; es gelingt mit zunehmender 
Erfahrung sehr schnell, einwandfreie 
Farb-Riickprojektionsaufnahmen her- 
zustelien. 

Das Verfahren sei an Hand von 
Abb.3 nochmals kurz - beschrieben: 
Von einem besonderen Projektor wird 
die’ Hintergrundszene, z. B. eine aus 
einem fahrenden Zug aufgenommene 
Landschaft, auf einen Bildschirm 
(groBe Mattscheibe, meistens aber 
eine Azetatzellulosewand) projiziert. 
Eine vor dem Bildschirm aufgebaute 
Szene, beispielsweise ein Kraftwagen, 
gut ausgeleuchtet von Scheinwerfern 
und Oberlichtern, wird von der Auf- 
nahmekamera mit dem Schirmbild 
zusammen aufgenommen. Es entsteht 
auf dem Kombinationsstreifen der 
Eindruck eines fahrenden Autos mit 
der wechselnden Landschaft. -— So 
einfach das Verfahren bei oberflach- 
licher Betrachtung erscheint, so viel- 
seitig sind die technischen Bedingun- 
gen, die erfiillt werden. miissen, um 
eine derartige Szene aufnehmen und 
naturgetreu wiedergeben zu k6onnen. 
Durch die Hinfiihrung des Farbfilmes 
erhdhten sich noch die Schwierig- 
keiten und so soll nur auf diese spe- 
ziell eingegangen werden. 

Schon am Riickprojektor mtissen 
fiir Farbaufnahmen einige grundsitz- 
liche Anderungen vorgenommen wer- 
den. Um einen Bildschirm von 34m 
auszuleuchten, sind etwa 70 000 .Lu- 
men erforderlich, Diese Strahlungs- 
intensitit ist sowohl ftir den Film ais 
auch ftir das Fortschaltwerk nicht 
tragbar. Um das Austrocknen des 
Films zu verhindern, sind Luftdtisen 
am Bildfenster angebracht. —- Das 
‘Ausbleichen des Farbfilms durch das 
starke Projektionslicht l48t sich 
kaum verhindern. Es kann dem nur 
entgegengesteuert werden, indem 
man ein bis zwei Kopien fiir die 
Szenenproben und nach deren Un- 
brauchbarwerden eine dritte fiir die 
endgiiltige Aufnahme zur Verfiigung 
halt. Um die Erwairmung des Grei- 


fers und dessen Getriebe zu verhin-’ 


dern, wurden anfangs Kiihlkiivetten 
verwendet. Die Erfahrung hat aber 
gezeigt, da dieselben nicht sehr 


gweckmiBig sind. Dic Lichtabsorb- 
tion der Kiivette erfordert eine 
groéBere Lichtleistuny, und damit 
eine Erhéhung der Stromstirke, was 
wiederum erhéhte Erwirmung zur 
Folge hat. Der Vorteil einer Kiivette 
ist also zum mindesten sehr umstrit- 
ten, und da durch Triibung der Kt- 
vettenscheiben und Glasbruchgefahr 
sehr unangenehme I‘roduktionsst6- 
rungen eintreten kénnen, wird heute 
auf die Kiivette ganz verzichtet. 
Durch Verwendung mehrerer gestaf- 
felter Kupferplatten -<evtl. wasser- 
gekihlt), die die Ausleuchtung des 
Bildfensters gewdhrleisten, alles Ne- 
benlicht aber sorgféitig abdecken, 
wurde erreicht, da® die Erwaérmung 
des ganzen Projektorkopfes in zu- 
lassigen Grenzen bleibt. 

Die Bogenlampe mu in der spek- 
tralen Energieverteilung weitgehend 
dem Tageslicht angep: Bt werden. Hs 
kommt daher nur eine Hochintensi- 
titslampe mit Dochtkohlen in Frage. 
Da der Farbfilm in bezug auf Licht- 
schwankungen sehr «mpfindlich ist, 
mu8B die Stromquelle konstanter sein 
als beim Schwarzweiffilm. Hs emp- 
fiehlt sich daher, ein }esonderes Ag- 
gregat fiir den Lamprnstrom aufzu- 
stellen. Da die fabrikmiBig herge- 
stellten Bogenlampen in jedem Falle 
iiberlastet werden, und zwar sehr er- 
heblich — denn es sini Stromstarken 
yon 250 bis 300 Amp. bei 110 Volt 
Netzspannung erforderlich ---, miis- 
sen Dochtkohlen mii verstirktem 
Kupfermantel verwendet werden, Der 
im allgemeinen iibliche automatische 
Kohlennachschub ist am Riickprojek- 
tor liberfliissig. Das Abbrennen der 
Kohlen geht viel zu schneli vor sich 
und die Einregulierunz der Automa- 
tik dauert meistens ianger als die 
Vortiihrzeit einer Spielszene. — Es 
ist vorteilhaft, die im lampenhaus 
in Wirme umgesetzteStrahlung durch 
eine gleichmiRige und méglichst ge- 
riuschlos arbeitende Ventilation ab- 
zuftihren. --. Dem Bildschirm ist er- 
héhte Aufmerksamke:t zu schenken. 
Die Winde, meistems aus Azetat- 
zellulose hergestellt, haben den Nach- 
teil zu vergilben. Wahrend dies beim 
SchwarzweiBfilm nichi st6rt, man so- 
gar die Winde noch einfarbte, um 
eine hidhere Brillanz zu erzielen, ver- 
langt der Farbfilm mdéglichst farb- 
lose Wande. 

Sehr stérend ist der verhadltnis- 
miBig groBe Lichtabfall zum Rand 
der Bildwand. Da der Farbtilm gegen 
schlechte Ausleuchtung sebr empfind- 
lich ist, gibt es zum Bildrand stark 
auffallende Farbverfilschungen; um 
diese zu vermeiden, wird eine sieb- 
oder sternférmige Hiende zwischen 
Bogenlampe und Biidfenster einge- 
baut. Diese deckt die ildmitte etwas 
ab und verliuft zum Bildrand, so dab 
der Lichtabfall zum iildrand ausge- 
glichen wird. Es enisteht dadurch 
zwar ein gewisser Int ensitdtsverlust, 
der aber im Interesse einer gleich- 
miGigen Wandausleuchtung in Kauf 
genommen werden mii, 

Aufnahmetechnisch ergeben sich, 
schon durch die Higenart des Ver- 
fahrens, erhebliche Schwierigkeiten. 


Die Tatsache, da® der Abstand zwi- 
schen Bildschirm und davor ablaufen- 
der Szene nicht immer ausgeglichen 
werden kann, ist beim SchwarzweiB- 
film nicht stérend. Hine gleichméRige 
Unschirfe des Hintergrundes und der 
technisch bedingte .Brillanzverlust 
praucht keineswegs eine Bildver- 
schlechterung zu bedeuten. Besonders 
bei Nachtaufnahmen sind wir aus der 
Aufnahmetechnik des Schwarzweif- 
films derart unscharfe Hintergriinde 
durch Verwendung lichtstarker Ob- 
jektive gewohnt. 

Beim Farbfilm liegen aber die Ver- 
hdltnisse ganz anders. Bereits die 
normale Aufnahme vermeidet Un- 
schirfen des Hintergrundes, weil er- 
fahrungsgem4& verschmierte Farben 
unnatiirlich wirken. Es mu& daher 
alles getan werden, um die Bild- 
scharfe des riickprojizierten Bildes 
durch Verbesserung der Projektions- 
bedingungen einerseits und dic Her- 
stellung der Riickkopien andererseits 
zu steigern. Die Farbdichte des Riick- 
films mu8& anders gehalten werden 
als die normaler Kopien. Das Bild 
muB in den WeiBen gut gedeckt sein 
(d. h. es mu8 glasklar sein, aber 
trotzdem noch Zeichnung aufweisen, 
da diese Stellen sonst ausgefressen 
und tot wirken) und die Schatten 
mtissen” gut durchgezeichnet sein, 
ohne einen Farbstich aufzuweisen. 

Die Lichtabstimmung der einzelnen 
Szenen unterscheidet sich ebenfalls 
von den gewohnten Kopien. Sie mu8 
die Lichtfarbe des Rtickprojektors 
und die Higenfarbe des Bildschirmes 
berticksichtigen, um den Lichtverlust 
durch Korrekturfilter méglichst ge- 
ring zu halten. 

Als Projektionsobjektive eignen sich 
am besten die Kipronare 1:1,9 der 
Firma ZeiB, Jena. Es ist vorteilhaft, 
einen vollstindigen Satz von 80 bis 
300 mm zur Verfiigung zu haben. 
Besondere Bedeutung kommt dabei 
den Brennweiten von 120 bis 180 mm 
gu, weil der Abstand zwischen Pro- 
jektor und Bildschirm bei den ben6- 
tigten Bildgréfen in normalen Gren- 
zen bleibt und der hot-spot weniger 
in Erscheinung tritt. Die bei Schwarz- 
weiR kameraseitig verwendeten Pan- 
tachare sind fiir Farbfilm nicht be~- 
sonders geeignet, da sie sehr weich 
zeichnen und dadurch sehr leicht der 
Bindruck verschmierter Farben ent- 
steht. 

Harter zeichnen die amerikanischen 
Cook-Objektive, und sie sind deshalb 
giinstiger. Um die Bildung von Re- 
flexen zu verhindern, ist es unbedingt 
erforderlich, sowohl die Projektions- 
objektive als auch die Kameraobjek- 
tive mit reflexmindernder Schicht zu 
versehen. 

Das Filmmaterial fiir die Riick- 
profarbkopien (Hintergrundfilm ) ist 
Positivilm mit einem extrastarken 

Schichttriger, um tiberméBige 


Schrumpfung und eine eventuelle 
Durchbiegung zu vermeiden. Der 
Schichttrager mu Sicherheitsfilm 


sein, da die Temperatur im Bild- 

fenster ungewoéhnlich hoch ist. 
Kopiertechnisch sind an die Rtick- 

profarbkopien ungleich héhere Anfor- 
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derungen zi stellen als an den 
normalen Film, da letzterer ohne 
Beziehung zur Wirklichkeit auf der 
Leinwand des Theaters abrollt, die 
Ruckprobfarokopie aber in Helligkeit 
und Farbe dem Vordergrundlicht ent- 
sprechen muB. Hierzu kommt noch. 
daB sich der HinfluB der Projektions- 
optik und des Bildschirmes bemerk- 
bar macht, so da man erst nach 
langerer Zeit ein MaQ dafir findet, 
ob eine Kopic in der Farbabstimmung 
verwendbar ist oder nicht. Im allge- 
meinen wird eine Kopie bendtigt, die 
einen leichten Purpurstich besitzt, um 
die blaugriine Lichtfarbe des Projek- 


tors auszugleichen. Es kommt dabei 
weniger darauf an, natiirliche Farben 
auf dem Bildachirm zu erzeugen, als 
eine farbliche Ubereinstimmung des 
Riickprobbildes mit der Vordergrund- 
Szene Zu erreichen, weil fiir den spiite- 
ren Kopierlichtausgleich bei Ungleich- 
mafigkeiten zwischen Vordergrund 
und Hintergrund nur einem von bei- 
den Rechnung getragen werden kann. 
Auch die Dichte der Bilder unter- 
scheidet sich von derjenigen normaler 
Filmstreifen. Well gréBere Flichen 
ohne Farbe bei der Aufnahme des 
Schirmbildes als stérend empfunden 
werden, sind Filme mit guter Durch- 


Wie kommt ein farbiges Kinobild zustande? 


Eine elementare Einfiihrung in die Technik des Agfacolor-Verfahrens 


Vor zehn Jahren bemerkte ich ein- 
mal zu einem Freund: .Wenn wir 
zwei als Kapital nur den cinjahrigen 
Zins all der Gelder hatten, die geit 
40 Jahren zum Ausarbeiten der Far- 
henfotografie und des Farbfilms auf- 
gewendet wurden, so wire jeder von 
uns mindestens einfacher Millionir. 
Hat doch z. B. eine einzige Firma, 
die sich flinf Jahre lang so nebenbei 
mit einem der verschiedenen Farbfilm- 
verfahren befaBte, obwohl dies keines- 
wegs in ihr eigentliches Arbeitsgebiet 
fiel, als sie schlieBlich die Sache auf- 
gab, etwa 6 Millionen Reichsmark ab- 
schreiben miissen. Sie war zwar zu 
technisch und wissenschaftlich sehr 
interessanten Ergebnissen gekommen 
und sie hatte auch durchaus befrie- 
digende Filme gedreht, aber es war 
nicht gelungen, einige zunichst un- 
wichtig erscheinende Schwierigkeiten 
zu vermeiden, so dafSf das Verfahren 
sich im Wettbewerb mit anderen Ver- 
fahren nicht halten konnte. 

Das Verfahren, auf das hier ange- 
spielt wurde, war keinesweps das ein- 
zige. Blattert man in alten Jahr- 
xangen von fotografischen oder kino- 
technischen Zecituchriften, so findet 
man erstaunlich oft und regelmiéBig 
Nachrichten tiber immer wieder neue 
(,ésungen des Farbfilmproblems, und 
jedesmal sol! nun wirklich die end- 
sultig richtige Lésung gefunden wor- 
den sein. Hier handelt cs sich um 
Arbeiten, die auf so breiter Basis 
ungestellt wurden, daB sie ihr Echo 
in der Presse fanden: wenn man nun 
bedenkt, wie viele Erfinder dazu noch 
unermidlich im stillen den Farbfilm 
schaffen wollten, ohne da&B die Mit- 
uder Nachwelt von ihnen Notiz nahm, 
430 Wird einem klar, welche Unsumme 
von Geist, Zeit und Geld im Laufe 
jer Zeit fiir die Loésung dieses Pro- 
blems aufgewendet wurde. Es 
wiirde ein dickes Buch fiillen, wollte 
man ale die Wege heschreiben, auf 
‘tenen versucht wurde, ein Kinobild 
in naturlichen Farben zu schaffen; 
wir wollen hier nur kurz auf die 
‘yrundlagen desjenigen Verfahrens 
“ingehen, das sich wenigstens bei 
ins als das aussichtsreichste er- 
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wiesen hat und das auch schon in 
groBem Umfang setne Eignung fiir 
die Praxis unter Beweis gestellt hat: 
das von der -Agfa* entwickelte 
-Agfacolor-Verfahren«. 

Das Agtfacolor-Verfahren gehdrt zu 
der Gruppe der sogenannten subtrak- 
tiven Verfahren, d,h,. der zur Vorftih- 
rung gelangende Film weist bereits 
die nattrlichen Farben auf, und bei der 
Projektion werden aus dem weifen 
Licht der Lampe alle diejenigen 
Strahlen -subtrahiert«, also fortge- 
nommen, die das farbige Bild nicht 
durchli@t. Im Gegensatz dazu wird 
beim »additiven-: Verfahren das natur- 
farbene Bild aus drei Teilbildern in 
den drei Grundfarben zusammen- 
gesetzt. 

Der zum Agfacolor-Verfahren be- 
nutzte Film ist ein Mehrschichten- 
material. Auf der Filmunterlage sind 
drei Schichten von Bromailbergelatine 
Ubereinandergegossen, von denen aber 
jede nur fiir ein Drittel des Spek- 
trums lichtempfindlich ist, und zwar 
die dem Trager aniiegende fiir den 
langwelligen, roten Teil des Spek- 
trums, die mittlere fiir den griinen 
und die oberste fiir den kurzwelligen, 
blauen Teil. Wir wissen ja, daB man 
gelernt hat, fotografische Schichten 
zu sensibilisieren, d. h. sie fiir be- 
stimmte Farben des Aufnahmelichtes 
empfindich zu machen; diese Me- 
thode, gewisserma@en in Reinkultur, 
wird hier benutzt. Wird ein solcher 
Mehrschichtenfilm von der Schicht- 
seite her belichtet, so wollen wir an- 
nehmen, daQ in der ersten, der ober- 
sten Schicht das ganze kurzwellige 
Lichtdrittel, der Blauanteil, verbraucht 
werde, so daB zur Mittelschicht nur 
das griine und rote Licht gelangt, wo 

- wie vorausgesetzt — der priine 
Anteil verbraucht wird, und daB auf 
die unterste Schicht schlieBlich nur 
der Rest. das rote Licht, einwirken 
kann. Dieses :Aussieben« der einzel- 
nen Lichtdrittel gelingt nun nicht in 
der idealen Weise, wie es die Theorie 
fordert; es ist immerhin méglich, da& 
unerwlinschtes Licht in die nichste 
Schicht gelangt und dort farbféal- 
schend wirkt. Das mu verhindert 


zeichnung in den Lichtern zu bevor- 
zugen. Hier sind allerdings durch die 
zur Verfiigung stehende Lichtmenge 
nattirliche Grenzen gesetzt. 
AbschlieBend sei noch darauf hin- 
gewiesen, da es ratsam ist, hier wie 
iberhaupt bei Farbaufnahmen sich 
eines Lichtme@gerdtes zu bedienen. 
Es bringt unbedingt dem Kamera- 
mann und der Kopieranstalt bedeu- 
tende Erleichterungen. Welche Geriite 
und MeBmethoden angewendet wer- 
den, kann hier nicht erdértert werden. 
Es sei einem weiteren Aufsatz vor- 
behalten, dariiber zu berichten. 
— Ginter Lambert — 


werden, und daher ist vor die zweite 
Schicht eine gelb gefirbte Filter- 
schicht gegossen, die die Aufgabe 
hat, restliches blaues Licht, das aus 
der ersten Schicht stammt, villig zu 
verschlucken. Fiir den mittleren Teil 
des Spektrums ist die zweite Schicht 
dadurch empfindlich gemacht, daB sie 
schwach purpurn eingefdrbt ist. In 
ihr wird also das griine Licht absor- 
biert und dadurch fotografisch wirk- 
sam. Die unterste Schicht schlieBlich 
mu fiir das verbliebene rote Licht 
empfindlich gemacht werden; sie ist 
deshalb schwach griinblau gefarbt. 

Belichtet man nun ein solches 
Material in der Kamera und ent- 
wickelt den Film, so erhilt man in 
den drei getrennten Schichten drei 
Aufnahmen des betreffenden Gegen- 
standes jeweils nur in einer Farbe. 
Die drei Aufnahmen heiBen »Teilfarb- 
ausziige~. Es handelt sich nun darum, 
aus diesen Bildern, die ja wie bei 
gewohnlichen fotografischen Schich- 
ten als SchwarzweiBbilder erscheinen 
missen, farbige Bilder zu machen. 
Beim Entwickeln des belichteten 
Bromsilbers wird dieses in Silber und 
Bromwasserstoff gespalten; letzteres 
wirkt oxydierend auf den Entwickler. 
Es gibt nun Entwickler, die beim 
Zusammentreffen mit gewissen farb- 
losen, als »Farbkomponenten« be- 
zeichneten Kérpern Farbstoffe erzeu- 
gen. Je mehr Bromsilber infolge der 
vorhergegangenen Belichtung redu- 
ziert worden ist, um so mehr Farb- 
stoff wird erzeugt, und dieser farbt 
die Gelatine der betreffenden Schicht 
mehr oder weniger. Diese Tatsache 
war schon seit langem bekannt, und 
bereits 1911 hatte Rudolf Fischer 
den Vorschlag gemacht, sie zum 
Herstellen von Farbbildern zu_be- 
nutzen., 

So einleuchtend dieser Vorschlag 
war, so schwierig war die Ausftih- 
rung; galt es doch, das zunichst 
untiberwindlich scheinende Hinder- 
nis zu Uberwinden, da& die in der 
cinen Schicht erzeugten Farbstoffe 
in die andern Schichten hineinwan- 
dern und so die Farbausziige vdllig 
vermischt werden. Nach jahrelangen 
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Bemiihungen gelang es dann endlich, 
Farbstoffe zu finden, die man diffu- 
sionsechte Farbstoffe nennt und die 
die Higenschaft haben, nicht in die 
benachbarte Gelatineschicht hiniiber- 
zudiffundieren. Natiirlich miissen 
diese Farbstoffe auRerdem auch noch 
die Bigenschaft haben, beim Ent- 
wickeIn in jeder Schicht die ent- 
sprechende richtige Farbe zu bilden. 
Da sie auBerdem auch noch die 
BHigenschaft haben miissen, sich mit 
dem zum Sensibilisieren der Emul- 
sionen nétigen Farbstoff zu vertra- 
gen und auch die Lichtempfindlich- 
keit der Schichten nicht zu beein- 
trichtigen, sei nur nebenbei bemerkt. 
Bedenkt man ferner, da8 es sich bei 
den Farbschichten um Schichten von 
etwa 1/199 Mm Dicke handelt, die in 
vollkommener Dunkelheit gegossen 
werden mtissen, so kann es nicht 
wundernehmen, dafB der Gedanke 
von Fischer erst nach einem Viertel- 
jahrhundert zur praktischen Durch- 
fiihrung ausreifen konnte. 

Es sei als Beispiel angenommen, 
da der aufzunehmende Gegenstand 
aus einer Flache mit je einem 
schwarzen, einem roten,_ egriinen, 
blauen und weif8en Streifen besteht. 
Man macht nun die Aufnahme auf 
dem Mehrschichtenmaterial —- wie 
tiblich — in einer gewdéhnlichen 
Kamera, entwickelt sie nach den 
Vorschriften des Farbfilmverfahrens 
und fixiert sie. Hierauf wird das 
metallische Silber durch einen Ab- 
schwicher entfernt. Wo der schwarze 
Streifen abgebildet wurde, ist kein 
Silber reduziert worden, also auch 
kein Farbstoff entstanden. Die be- 
treffende Bildstelle ist demnach im 
Negativ durchsichtig. An der weiBen 
Bildstelle ist in allen Schichten Sil- 
ber entwickelt worden und demnach 
auch in allen Schichten die betref- 
fende Farbe entstanden. Durchfallen- 
des Licht wird also hier von allen 
drei Schichten absorbiert, die Auf- 
nahme erscheint an dieser Stelle im 
Negativ schwarz. An der Stelle, an 
der der griine Streifen abgebildet ist, 
ist nur in der Mittelschicht Silber 
reduziert worden und Farbe entstan- 
den; entsprechend wirkt das Bild 
des blauen Streifens nur in der ober- 
sten, das des roten Streifens nur in 
der untersten Schicht. 

Da aber der obersten Schicht eine 
Farbkomponente zugesetzt war, die 
unter der Einwirkung des Entwick- 
lers zu Gelb (Weif&® minus Blau) 
wurde, der mittleren Schicht eine 
Komponente, die zu Griinblau (WeiB 
minus Rot) wurde, so ergibt sich 
schlieBlich ein hinsichtlich der Far- 
ben zu dem aufgenommenen Gegen- 
stand komplementires Negativbild. 
Wird nun dieses Negativ in einem 
entsprechenden Verfahren wieder auf 
ein Mehrschichtenmaterial kopiert, 
so gewinnt man schlieBlich — eben- 
so wie beim SchwarzweifSverfahren 
— das gewiinschte Positiv, das nun- 
mehr die der Natur entsprechenden 
richtigen Farben zeigt. 

Hin moderner Film ist nattirlich 
nur als Tonfilm denkbar; wir miis- 
sen daher noch ein paar Worte tiber 


den Tonteil beim Furbfilm sagen. Da 
der. Tonteil mit des: Bildteil zusam- 
men auf ein und dasselbe Mehr- 
schichtenmaterial kopiert wird, muB 
notwendigerweise iuch der Tonteil 
farbig erscheinen. Gleichgiiltig, ob 
die Tonaufnahme mit weiBem Licht 
vorgenommen wird, sc daB alle 
Schichten beeinfiuRt werden, oder ob 
sich durch vorgeschaltete Farbfilter 
die Tonaufzeichnung nur in einer 
einzigen Schicht betindet, stets setzt 
sich die Tonschrift aus Farben zu- 
sammen und nicht aus metallischem 
Silber wie beim ‘SchwarzweiBfilm. 
Nun besitzen aber die tiblichen Foto- 
zellen, mit denen die Tonschrift ab- 
getastet wird, cine ausgesprochene 
Empfindlichkeit fiir langwellige in- 
frarote Strahlen, und diese werden 
von der farbigen Tonschrift nicht so 
stark absorbiert wie von einer Silber- 
tonschrift. Die Wiedergabe ist daher 
bei einer farbigen Tonschrift wesent- 
lich schlechter als hei einer silber- 
haltigen Tonschrifi. Aus diesem 
Grunde ist man dazu iibergegangen, 
das Silber aus dem Tonteil nicht zu 
entfernen. Der oben beschriebene Vor- 
gang des Ausbleichens des Bildteils 
wird daher nur ftir diesen vorge- 
nommen, was dadurch geschieht, daB 
das Bleichmittel als zihe Lésung nur 
auf den Bildteil aufgetragen wird, 
von wo es nachtriiglich durch Was- 
ser wieder abgewaschen wird, wih- 
rend das Silber im Tonteil verbleibt. 
Auf diese Weise wird auch im Farb- 
film die Wiedergabe des Tonteils der 
des Schwarzweiffilms gleichwertig. 

Dem vorstehend in ganz groben 
Umrissen skizzierten Agtfacolor- 
Farbfilmverfahren licgt der Negativ- 
Positiv-Proze& zugrunde, denn von 
jedem Film mu8 ja eine grofe An- 
zahl von Verleihkopien hergestellt 
werden, was auf wirtschaftliche 
Weise nur tiber den Negativ-Positiv- 
ProzeB méglich ist. 

Nun gibt es aber aucn Falle, in 
denen nur ein einziger Film geniigt, 
so z. B. beim umateurméBigen 
Schmalfilm. Der Amateur will irgend- 
ein Ereignis fiir seine privaten 
Zwecke festhalten, und es gentigt 
ihm, wenn er eine gute Vorftihrkopie 
hat. Der Umweg itiber das Negativ 
zur Kopie wire fiir ihn eine kost- 
spielige Verschwendung. Hier ge- 
winnt eine Abénderung des oben 
skizzierten Verfahrens Bedeutung, 
die als Umkehrverfahren bezeichnet 
wird. 

Wie schon aus der Bezeichnung 
hervorgeht, handelt es sich um ein 
Verfahren, bei dem das Negativbild 
in ein Positivbild umgekehrt wird, 
so daB als Ergebnis unmittelbar ein 
farbrichtiges Bild enisteht. 

Der grundsatzliche Vorgang ist 
hierbei folgender: Der belichtete Film 
wird zunéchst mit ¢inera gewéhn- 
lichen, also nicht farberzeugenden 
Entwickler behandelt und hierauf das 
reduzierte Silber in cinem Abschwé- 
cherbad aufgelést und entfernt. In 
den verschiedenen Schichten ist nun 
an den bei der Aufnahme nicht vom 
Licht getroffenen Stelle ein aus 
Bromsilber bestehendes Resthild tib- 


riggeblieben. Dieses Resthild wird 
nun gileichmaBig belichtet (Zweit- 
belichtung) und hierauf mit einem 
farberzeugenden Entwickler  ent- 
wickelt und fixiert. Das nach der 
Zweitentwicklung wieder  entstan- 
dene Silber wird wiederum durch 
einen Abschwicher restlos entfernt. 
Die Stellen, an denen Silber ausge- 
schieden und hierbei eine Farbe er- 
zeugt wird, sind aber —- wie wir vor- 
hin bei der Farbentwicklung gesehen 
haben —- gerade solche, die mit der 
Vorlage in bezug auf Helligkeit und 
Farbe tibereinstimmen. Man bekommt 
somit bei diesem Umkehrverfahren 
unmittelbar ein farbrichtiges Positiv, 
das sich in der Durchsicht bctrach- 
ten oder auch projizieren l&Bt. 

Nach dem gleichen Verfahren, wie 
dies soeben fiir den Farbschmalfilm 
beschrieben wurde, werden auch die 
Farbfilme in Kleinbildkameras be- 
handelt. 

So einfach das Mehrschichtenver- 
fahren in der Beschreibung auch aus- 
sehen mag, so liefert es doch nur 
dann wirklich befriedigende Farbbil- 
der, wenn zahlreiche Bedingungen 
bei der Belichtung der Aufnahme, 
der Entwicklung, der Zweithelich- 
tung, der Temperatur der Biider und 
vielem anderem genauestens einge- 
halten werden. Fiir den Amateur ist 
es deshalb ratsam, seine Auf- 
nahmen durch Fachfirmen fertigstel- 
len zu lassen. 

Da wir im Rahmen dieses kurzen 
Uberblicks nur von farbigen Kinobil- 
dern sprechen wollten, eriibrigt es 
sich, hier auf farbige Aufsichtsbilder 
— also naturfarbene Naturbilder -~- 
einzugehen. Die Vorarbeiten sind 
auch hierftir abgeschlossen, und es ist 
lediglich auf die Zeitumstinde zu- 
riickzuftihren, da& das erforderliche 
Material fiir diese Papierbilder noch 
nicht allgemein zur Verfiigung steht. 


— Prof. Dr. C. Forch — 


REDAKTIONELLE MITTEILUNGEN 


Unserer vorliegenden Ausgabe des 
Septemberheftes von »Bild und Ton« 
liegt ein Prospekt des Verlages Wilh. 
Knapp, Halle/Saale, bei, auf den 
wir unsere fachlich interessierten 
Leser besonders aufmerksam machen 
mochten. 

Gerade auf den von unserer Zeit- 

schrift behandelten Fachgebieten der 
Filmtechnik und Fototechnik sind in 
dem genannten Verlag eine ganze 
Reihe guter und preiswerter Biicher 
erschienen, die bestimmt vielen Lesern 
von »Bild und Ton« eine willkom- 
mene Bereicherung und griindliche 
Ausweitung ihres fachlichen Wissens 
vermitteln kénnen. 
Wir glauben daher, mit dieser auf- 
schluBgebenden Beilage die stindig 
bei unserer Redaktion eingehenden 
Nachfragen nach brauchbarer Fach- 
literatur fiir Information, Schulung 
und Berufsfortbildung am besten be- 
antworten zu kénnen. 


Redaktion »Bild und Ton<x 
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DAS RAUMLICHE SEHEN 


Fiir jeden, der scine Umwelt auf- 
merksam betrachtet. ist es eine 
Selbstverstiindlicthkeit, daB er tiher 
die Tiefenbeziehungen, die die Ge- 
venstinde im Faaum zueinander ha- 
ben, eine recht treffsichere Aussage 
machen kann. Man spricht im allge- 
meinen davon, da dieses rdumliche 
Sehen nur méglich ist, weil man den 
Gegenstand mit zwei Augen an- 
visiert. Nun, gezen diese Auffassung 
spricht zu einerr Teil wieder die Mog- 
lichkeit einer recht guten Raum- 
ovientierung bei Einiiugigen. Trotz- 
dem dieses Gebict seit langem von 
3 ologen, Medizinern, Technikern und 
nicht zuletzt von Kiinstlern eine recht 
intensive Beachtuny gefunden hat, 


sind die Meinungen noch immer nicht 
so weit koordiniert. daB eine vollig 
vindeutige Auffassung herrscht. Um je- 
doch die Probleme der Stereofotogra- 
fic und nicht zuletzt iiberhaupt den 
Sehvorgang gerauer zu verstehen, er- 
scheint es wertvoll, sich mit physio- 
logischen und  optischen Grundlagen 
bekannt zu machen, die heim Seh- 
vorgang mit zwei Augen vine Rolle 
spielen und offenbar alle am Zustian- 
dekommen des Phinomens beteiligt 
sind. 

Der optische Apparat des Auges 
ist bekannt. Wir wissen, dai eine 
Entfernungseinstellung zur scharfen 
Abbildung eines Gegenstandes auf 
den Augenhintergrund unumgéanglich 
n5tig ist. Hiervon kann sich jeder sehr 
leicht selber iiherzeugen. Wenn man 
auch im allgemeinen von diesem Hin- 
stellvorgang nichts bemerkt, weil er 
ja unwillkiirlich vor sich geht und 
sich Uberdics in einer Geschwindig- 
keit abspielt. de den Gegenstand des 
Interesses scharf erscheinen JéBt. 
kann man naci einiger Chung fest- 
s-ellen, da bei der Fixierung auf 
emen Gegenstand weiter entfernte 
Objekte nicht scharf eingestellt sind. 
Iiese Scharfeinstellung crfolgt nun 
nicht in der Weise, wie wir es bei den 
meisten Fotokameras kennen, durch 
eine Veriinderung des Abstandes Oh- 
jektiv —- Bildauffangschirm, sondern 
durch Veriinderung der Brennweite 
des Objektives. Die Form der Linse 
wird, wie auch Abb. 1 zeigt, ganz er- 
heblich geiindert. Wollte man Paral- 
lelen in der Fotografie suchen, s9 
kénnte man an cine Frontlinsenein- 
stellung, bei der ja auch bei gleich- 
hleibendem Auszug die Brennweite 
des Objektives geandert wird, den- 
ken. Dieser Einstellmechanismus wird 
normalerweise nicht wahrgenommen, 
es wird deshaly nicht damit pgerech- 
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net, daB er allein fiir eine Ticfen- 
wahrnehmung ma&gebend ist. Wir 
diirfen jedoch nicht vergessen, daw es 
nicht ganz ohne sogar schmerz- 
hafte Emptindung abgeht, wenn 
man auf grdéBte Niihe einstellen will 
oder aber auf die Ferne, auch dann 
nicht, wenn wie bei Eindugigen 
die Konvergenzverstellung der Augen 
rortfallt. 

Wir sind trotz dicser Tatsachen 
aber der Auffassung, daQ dieses mit 
dem Einstellmechanismus vorgenom- 
mene Abtasten eines riumlichen Ge- 
genstandes zumindest zusdtzlich flr 
das Raumempfinden wertvoll scin 
kann. Keineswegs ist das Argument, 
dieser Vorgang geschéhe unbewubt, 
wzecignet, seine Bedeutungslosigkeit 
a1 heweisen. In diesem Zusammen- 
hang sei an das Korpergefiihl erin- 
nert, das z. B. eine Katze in die Lage 
versetzt, ihr Ziel in jedem Fall richtig 
anzuspringen, gleichgtiltig, ob sie 
einen leeren Magen hat oder nach 
»iner Mahlaeit fiir ihre Verhaltnisse 


an Gewicht erheblich zugenommen 
hat: das automatisch funktionierende 
Koérpergefiihl wird in jedem Fall die 
aufzuwendende Kraft dosleren, ohne 
nun zu cinem bewuBten Vorgang zu 
werden. 

Ks wiire aber verkehrt, anzunehmen, 
daB die beim Hinstellvorgang tiber- 
mittelten Reize allein maBgebend 
sind fiir eine Tiefenwahrnehmung; 
ebenso ist, wie der anatomische Be- 
fund zeigt, nicht daran zu denken, 
daB cine Tiefenstaffelung der Seh- 
clemente eine Rolle spielen kann. Hier 
kann aber bereits die Lage der Stelle 
des schirfsten Sehens, die ja etwas 
eingebuchtet ist, gegentiber den tib- 
rigen Bezirken das genannte Einstvll- 
gefiihl verstirken. Beide Effekte zu- 
sammen werden aber nicht sehr grok 
sein, wenn man daran denkt, da das 
optische System bei der geringen 
Brennweite und der meistens vorlie- 
wenden, nicht hohen relativen Offnung 
eine recht groBe Raumtiefe scharf 
abbilden kann. Filmaufnahmen von 
Pupillen mit sichtbarer und unsicht- 


barer Strahlung zeigen allerdings ein 
recht interessantes Phinomen, dafRQ 
die Pupillenweite sich nimlich dauernd 
in geringen Grenzen dndert. Ob hier- 
bei ebenso wie beim Hinstellvorgang 
selbst die Tiefenbezirke in verschie- 
dener Weise abgebildet werden, 
miuBte noch geklart werden. 

Kin Faktum am HEinzelauge muf 
noch behandelt werden, das fiir dic 
Tiefenwahrnehmung recht interes- 
sant ist und, wie es scheint, nur wenig 
beachtet wird, Der Lichtreiz wird ja 
von cinzelnen Sinneszellen wahrge- 
nommen, die nebeneinander liegen 
und jede ftir sich die Empfindungen 
an die ableitenden Nerven weiter- 
geben, Wenn man das Detailerkenn- 
barkeitsvermégen eines Auges prt- 
ten will, kann man feststellen, da8 
nur dann zwei Punkte isoliert erkannt 
werden, wenn zwischen ihnen ein un- 
gereiztes Sehelement legt. Ist dies 
der Fall, dann ist die GroéRe des nur 
ein Sehelement bertihrenden Abbildes 
pleichgtiltig. Etwas anders liegen die 
Verhiltnisse, wenn an Stelle der 
I.ichtpunkte einzelne Linien treten, 
wie die Abb. 2 es verdeutlicht; dann 
k6énnen wesentlich naher aneinander 
liegende Linien noch getrennt werden, 
offenbar weil nun eine ganze Reihe 
der Sehelemente getroffen wird. In- 
teressanterweise entspricht die Emp- 


findlichkeit der Tiefenunterschiede 
dieser Verlagerungsempfindlichkeit, 
wie man dieses Trennvermdgen 


nennt, weil man beim Experiment die 
zu untersuchenden Linien langsam 
seitlich so verschoben hat, dafBB die 
nichste Zellenreihe getroffen wurde. 

Ob hier ein echter Zusammenhang 
fir einen Teilfaktor der Tiefenwahr- 
nehmung besteht, ist nicht ganz klar, 


Zweifellos hat man aber einen recht 
interessanten Zusammenhang gefun- 
den. Er wird auf die Beobachtung ge- 
stiitzt, daB das Auge stindig kleine 
Querbewegungen ausfiihrt, die eben 
zu einer derartigen Verlagerung ftih- 
ren, Nicht ganz korrekt werden von 
neueren Untersuchern diese Bewegun- 
gen als Nystagmus bezeichnet. Diese 
so durch cin Auge méglichen Tiefen- 
wahrnehmungen, die bereits eine 
echte und —- man ist versucht zu 
sagen unbestechliche Tiefenwahr- 
nehmung erméglichen, sind sehr ge- 
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ring. Man hat auf Grund einer Reihe 
von Uberlegungen deshalb eine Zeit- 
lang sogar behauptet, daB jede Tie- 
fenwahrnehmung mehr oder weniger 
auf Erfahrung beruht; wenn --— wie 
wir spdter noch sehen werden — diese 
auch sehr viel mitspielt, so kann das 
Tiefenwahrnehmungsvermégen nicht 
so erklirt werden. Vielmehr ist ein- 
leuchtend, da& hier das zweiiugige 
Sehen eine nicht zu unterschitzende 
Rolle spielen mu. In welcher Weise 
nun kann das beidiugige Schen zu 
einer Tiefenwahrnehmung ftihren? 
Wenn man mit den Augen einen 
unendlich entfernten Gegenstand an- 
visiert, dann liegen beide Sehachsen 
parallel nebeneinander (Abb.3). Die 
beiden Winkel f und f betragen in 
diesem Fall 180°. Wird dagegen ein 
niher gelegener Punkt betrachtet, 
dann werden die Sehstrahlen konver- 
gieren, die beiden nun wirksamen 
Winkel n und n betragen weniger als 
180°. Man erhult erst wieder 180°, 
wenn man den Betrag des Winkels p 
hinzuziihlt. Dieser Wert ist das Mak 
fiir die Parallaxe des Gegenstandes. 
Grundsitzlich sind ftir die Entfer- 
nungsempfindung nach Metzger, dem 
wir weitgehend folgen, zweierlei Még- 
lichkeiten denkbar, die zu einer Ent- 
fernungsempfindung fiihren kénnen. 
Es kénnte die Konvergenz als Ent- 
fernungsmesser verwendet werden. 
Hier wiirde also beiden Augen die- 
selbe Aufgabe zufallen, die wir auch 
den Eintrittspupillen des fotografi- 
schen Entfernungsmessers. zuschrei- 
ben. Gem dem Sehvorgang wird der 
Gegenstand unseres Interesses auto- 
matisch an die Stelle des schirfsten 
Sehens gebracht. Ist dieses durchge- 
fiihrt, dann sieht der Betrachter den 
Gegenstand so deutlich wie méglich 


Fensterscheibe_ 


Abb. 4 


und einfach. Im allgemeinen fallt es 
ja dem Betrachter nicht auf, dai er 
jene Bildpunkte, die nicht an der Kon- 
vergenzstelle liegen, doppelt sieht. 
Wenn aber der Mechanismus des Seh- 
vorgangs durch irgendeinen Proze8 
gestért wird, dann tritt das geftirch- 
tete Doppeltsehen auf. Wir haben 
schon oft von dem Betrunkenen ge- 
hért, dem gerade dieses Versagen sci- 
nes Kérpers seinen bedenklichen Zu- 
stand klarmachte. 


Die zur Fixierung notigen Konver- 
genzen kénnen recht betrachtlich 
sein, wenn es sich 1m nahe Gegen- 
stiinde handelt. Troizdem aber fehlt 
auch hier wieder eine Sinnesempfin- 
dung, die etwa anzcigen wiirde, um 
welchen Betrag dic Augen von der 
Normalstellung verkaniet werden. 
Aber auch hier k6nnte wie schon 
pei der TiefeneinsteJiing ces Auges ——- 
ein unbewuBter Sinn wirksam wer- 
den, In anderer Beziehung ist aber 
fiir den Sehvorgan; dieses Konver- 
genzsehen noch vor besunderem In- 
teresse. Hierauf macht Metzger eben- 
so wie auch eine Keihe von anderen 
Autoren (u. a. von Rohr) aufmerk- 
sam, Das zweiiiugize Schen vermit- 
telt dem Betrachtc: ein Abbild der 
Umwelt, das nicht immer mit den 
tatsichlichen Raumbeziehungen tiber- 
einstimmt. Diese auf den ersten Blick 
befremdliche Tatsache !euchtet ein, 
wenn man ein kle:mnes Experiment, 
etwa am Fenster cines Zimmers mit 
recht weiter Aussicht, durehtftihrt: 

Befestigt man av der Scheibe des 
Fensters ein Stiick Plastilin, so k6n- 
nen durchaus auf dieses Objekt beide 
Augen eingestellt werden. Ist man 
weit genug entfernt so wird auch der 
Hintergrund gleicheitig noch genii- 
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gend deutlich ersch:inen. Man wird -— 
ohne die Fixierung aufzugeben —- ein 
in der Sehrichtung licgendes Objekt 
betrachten und es sich merken (hier- 
bei muB jeweils ein Auge abgedeckt 
werden). Sodann wird sich zeigen 
(Abb. 4 macht es deutiich), daB je- 
des Auge einen anderen Gegenstand 
erblickt, der sich in einer recht fihl- 
baren Entfernung vom Objekt befin- 
det. Wird aber beiden Augen der Weg 
freigegeben, ergib! sich ein Bild, als 
ligen diese beiden Fernpunkte tiber- 
einander. In Wahrheit tritt also eine 
Verfiilschung der Li: geheziehungen ein. 
Die Betrachtung der Umwelt mit 
zwei Augen ist als) anders, als wenn 
nur mit einem Auge gesehen wiirde. 
Dabei tritt eine Verandcrung des Ge- 
samtbildes ein, das nicht mit der 
Wirklichkeit genau: tibereinstimmt. 
Dieser Verschme izungsvorgang des 
beiddugigen Sehens hat eine Reihe 
von recht interessanten Folgen. Hs ist 
méglich, jedem Auge zwei verschie- 
dene Bilder zu geben, die es zu einem 
neuen und andersurtigen Bilde ver- 
schmelzen wird, das cinen véollig 


neuen Erkenntniswert erhalten kann. 
Falschlich wird dieses Verfahren gern 
als normales riumliches Sehen be- 
zeichnet. Es mu aber, trotzdem eine 


Sehnerven- 
Kreuzung 


Hinterhauptslappen 
Abb. 6 


Raumwirkung vorhanden ist baw. sein 
kann, von dem eigentlichen Raum- 
sehen getrennt werden. Selbstver- 
stindlich funktioniert es nur, wenn 
man durch die Bilderverschmelzung 
ein Bild erhidlt, das jeder Erfahrung 
und jedem Raumempfinden wider- 
sprechen mu. Dort aber, wo es sich 
um Bilder handelt, die keine in der 
normalen Erfahrungswelt des Men- 
schen auftretenden Beziehungen ha- 
ben, kénnen sie von grofem Wert 
sein, Wir denken hier speziell an die 
Verkniipfung eines normalen Foto- 
gramms mit einem Réntgenbild, das 
Hasselwander u. a. auch ohne Zwi- 
schenschaltung des fotografischen 
Verfahrens als wertvolle Operations- 
hilfe verwandt hat. Da& bei diesem 
Verfahren andere Grundvoraussetzun- 
gen vorliegen als bei der beidiugigen 
Betrachtung eines kérperlichen Ge- 
genstandes, bei dem nur die von der 
Oberfliche refilektierten bzw. ausge- 
sandten Strahlen das Bild aufbauen, 
liegt auf der Hand. 

Abgesehen hiervon, hat uns die Tat- 
sache des Verschmelzungseffektes ge- 
zeigt, daB man in Wahrheit nur ein 
Bild sieht, wobei es ungeklart bleibt, 
wie hierbei der réumliche Hindruck 
entsteht. Offenbar liegt noch ein an- 
derer Effekt vor, der zu einer Raum- 
empfindung fiihrt. Die Breitenabwei- 
chung oder die Querdisparation ist 
offenbar die Grundlage des zweiiugi- 
gen Sehens. Auch bei diesem Phano- 
men spielt die Parallaxe eine aus- 
schlaggebende Rolle. Wir waren uns 
dartiber im klaren, da& beim Betrach- 
ten eincs Gegenstandes durch die 
Konvergenz der Sehachsen die in je- 
dem Auge entstehenden Abbilder an 
eine identische Stelle gelegt werden. 
Die stillschweigende Voraussetzung 
war aber, da& sie auch gleich gro® 
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sein, also identische Flichenbezirke 
von Perzeptionsorganen decken mtiR- 
fen, Wie wir leicht aus der Konstruk- 
tion ciniger im tiglichen Leben vor- 
kommender FAlle ersehen k6nnen. 
is. diese Forderung bei riiumlichen 
Gegenstanden nicht einwandfrei zu 
erfiiien. Es fallen von cvinem Gepen- 
stund in den me:sten Fiilien die Rand- 
pertien, auf die nicht konvergiert ist. 
wenn sie nach gehérigper Vorberei- 
ting benutzt werden, nicht auf iden- 
tische Punkte. Andererseits kann 
aber nicht auf alle Punkte cines ans- 
sedehnten Objektes gleichzeitig kon- 
vergiert werden. Also miissen neben 
cen Bildverschmelzungen im Fixa- 
fionspunkt Nebenbilder auftreten. Sie 
sind bei einiger Ubung auch tatsich- 
lich zu heohachten. Versuche sind 
zweckmaRBig nicht mit einem Finger 
der eigenen Hand zu machen, sondern 
man soll k6rperfremde Gegenstind: 
verwenden, um das auch hier sonst 
wirksam werdende Kérpergefiihl aus- 
zuschalten 1 Abb. 5). 

Auf der Breitenabweichung der 
Kinzelbilder beruht die eigentliche 
Tiefenwahrnchmung des Auges. Man 
kann den Augen an Stelle eines 
Reumdinges zwei Flachhilder darhic- 
ten, die die keneswegs identischen 
Abhilder cines Kérpers darstellen. In- 
folge der Querdisparation wird sich 
aber cin ritumlieter Rindruck herstel- 
len lassen. Die emzige Bedingung ist. 
dat beide Bilder dieselbe Querdispa- 
vition aufweisen miissen wie die 
ywei Ansichten des KGrpers beim na- 
tiirlichen Sehvorgang. Vom techni- 
schen Standpunkt gesehen, hat dieses 

Verfahreny der Tiefenwahrnehmung 
de Nachteil. da3 nicht cine absolute 
Tiefenwahrnvehmung stattfindet, son- 
den da vielmehr Lageheziechungen 
yur Kernfliiche - - also zur Fliche, in 
ce sich der Konvergenzpunkt befin- 
det —- anfgestellt werden. Dagegen 
ist cs als besonderer Vorteil gegen- 
ther der Konvergenzmessung zu bu- 
chen, daB nicht aur einzelne Bezirke, 
die sehr klein sein kinnen, wie etwa 
hei der Konvergenzinessung, gleich- 
veitig in ihren rfiumlichen Beziehun- 
gen erfaRt werdan kénnen. 

Wine Einschrinkung, und zwar cine 
wesentliche, ist aech zu machen: Es 


a ee 


REDAKTIONELLE MITTEILUNG 


Lieber Leser! 


Jeder von Thnen hat das schon cinmal gespiirt: wer 


teuchtet ein, da® mit zunehmender 
Entfernung die Querdisparation ge- 
ringer wird: es treten deshalb recht 
erhebliche Schwierigkeiten auf, wenn 
man weiter ontfernte Gegenstiinde 
in ihren Tiefenbezichungen zucinan- 
der oerkennen will, Hierbei geht es 
nieht ecinmal um absolute Ticfenmes- 
sungen, sondern vielmehr nur darum, 
festazustellen, ob die beohachteten Ge- 
genstinde in ciner Ebene oder tiefen- 
gestaffelt sind. Die Beziechungen wer- 
den wiederum giinstiger, wenn dic 
Augenabstiinde groBer werden. Hierin 
stimmen, das mag von besonderem 
Interesse sein. die Ergebnisse der 
Konvergenzmessung mit denen, die 
den Raumeindruck durch die Quer- 
disparation bewirken, iiherein. 

Die Entfernung. in der man noch 
ein Objekt vom Hintergrund gelost 
erkennen Kann, betriigt (in m) 


podabstand toi 


30°35 60 65 TO 72 


ooS6 Mt 103 £12 120 123 
Sebst fae: wy IT2 1S 205 223 240 247 
10" 315 369 615 670 720 740 


{Interessanterweise geben entspre- 
chend ihren verschiedenen Augenab- 
stinden bekannte Forscher folgende 
Werte auf Grund eigener Messungen 
om: 


Descartes Repler Hes cote Fries 
feo dn tot Yabo ID vn 
Trotz dieser Beschrinkung der 


Tiefenwahrnehmune, die sich jeder- 
zeit experimentell nachweisen lat 
und die nur kiinstlich durch cine ent- 
sprechende Gestaltiing der Beobach- 
tungshbasis beseitigt werden kann, ist 
das Erkennen riiumlicher Zusamimen- 
hinge wesentlich besser ausgebaut. 
Dies wiederum ist darauf zurtickzu- 
fuhren, da@ die Tiefenwahrnehmung 
keineswegs allcin auf dem Zusammen- 
wirken beider Augen beruht. sondern 
dafi cine Reihe von Faktoren. die 
mehr im Psychologisch-Physiologi- 
schen liegen, cine cinwandfreie zu- 
sitzliche Wahrnehmung riumlicher 
3ezichungen gestattet. Hieriiber ist 
jedoch gesondert zu berichten. Diese 


Faktoren kénnen in ihrer Wirkung 
besonders fiir die Fotografen und 
Filmkamcraleute von Bedeutung sein. 

Zum Abschluf& soll noch kurz auf 
cin leider viel zuwenig beachtetes 
Faktum cingegangen werden. Die 
von den Augen kommenden Reize 
werden nicht im Auge wahrgenom- 
lien, sondern vom Augengrund als 
Nervenreize - also als elektrische 
Impulse - dem Gehirn zugefiihrt, 
und hier erst entsteht das Bild der 
Umwelt, aus dem unser Denkapparat 
seine Schlusse zu zichen gewohnt ist. 
In welcher Weise die einzelnen Ge- 
hiete des Augenhintergrundes mit dem 
Gehirn verbunden sind, kann in ciner 
vereinfachten Zeichnung (Abb. 6) ge- 
sehen werden. In den Hirnteilen be- 
stehen aber wiederum, wie durch dic 
gestrichelten und gepunkteten Linien 
angezeigt wird, Querverbindungen zu 
den heiden Zentren. Interessanter- 
weise ist die Nervenverbindung von 
der Fovea centralis mit allen Teilen 
gesondert verbunden und fihrt auBer- 
dem noch zu einem besonderen Hirn- 
teil. so daly — selbst dann, wenn Teile 
des Nervenapparates ausfallen und 
eine auf ciner Hirnerkrankung be- 
ruhende Sehstérung eintritt —- noch 
der Fleck des scharfsten Sehens funk- 
tionsfiihig bleibt. 

Diese vielfaltigen Schaltungen des 
Sehreizes sind besonders interessant. 
So wird, wie man an Hirnverletzten 
feststellen konnte, neben dem Erfas- 
sen des Bildes und auch seiner Raum- 
bezichung der Farbwert des Bildes 
weitgehend verdindert, wenn ein an- 
derer Hirnteil beschidigt oder ganz 
ausgefallen ist. Wir erwahnen diese 
Tatsache, um noch ecinmal eindring- 
lich zu zeigen, daQ offenbar alle Wahr- 
nehmungen, wie es ja auch bei der 
Raumwahroehmung der Fall ist, 
durch cine Reihe zusammenwirken- 
der Reize und Hirnprozesse zustande 
kommen. Es will scheinen, daQ bisher 
die Technik sich in der Nachahmung 
des Effektes mehr auf einen — aller- 
dings den sichersten -— Reiz speziali- 
siert hat, zumal er allein durch leicht 
erreichhare Vergr6Berung der Basis 
auch handgreifliche Effekte in ein- 
facher Weise herzustellen gestattet. 

— Dr. Werner Faasch — 


ir den anderen Teil unserer Aufgabe aber kénnen 


Sie uns viel helfen. Wir sind daran interessiert, daB auch 
der Leser das Gesicht der Zeitschrift bestimmt. Deshalb 


tragen wir Sie heute: 


fiir die Offentlichkeit arbeitet, mu sich standic be- 1. Bekommen Sie Ihre Zeitschrift regelmafig oder welche 


muhen, aktuell zu sein und dabei doch zuverlassipg und 
sachlich bleiber.. Das wilt) besonders auch fiir unsere 


“citschrift. 


Unsere Aufgabe und unser Streben ist es, Sie zu unter- 


Schwierigkeiten haben sich bisher bei der Aushefe- 
rung ergeben? 


2. Finden Sie bei uns, was Nie fiir Ihre praktische Arbeit 


brauchen ? Was wiirden Sie selbst anders machen? 


richten und zu orienticren. Mit einem Wort: Sie auf 3. Wollen Sie sich nicht cinmal hinsetzen und uns kurz 


dem laufenden 


veo Mitarbeitern und Autoren. 


PHI 


zu halten. Das geht im wesentlichen 
nur uns an. darfiir haben wir cinen ausgesuchten Stab 


aussehen ? 


berichten. wie Praxis und Theorie bei Ihrer Tatigkeit 


4. Wie gefallt Ihnen unsere neue Titelseite ? 
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Betriebsstorungen bei Kino-Bogenlampen 


Trotz aller Sorgfalt bei der Betriebsiiberwachung bren- 
nender Bogenlampen verlauft die Kinoprojektion nicht 
immer ohne St6rungen. Den AniaB hierzu geben die Vor- 
fiihrer teils unbewuBt sehr oft dadurch selbst, da& sie in 
dem berechtigten Wunsche, die Leistung ihrer Anlage 
zu verbessern, hiufig zu ungeeigneten Mitteln grcifen. 
Hiier sind es vor allem die Bogenlampenkohlen, denen 
in solehen Fallen eine Leistung zugemutet wird, die 
nach dem Stande der Technik nicht erreicht werden 
kann. In den nachfolgenden Zeilen soll daher auf St6- 
rungen durch falsche Behandlung von Kinokohlen naéher 
eingegangen werden. 


1. Uberlastung der Kohlen 


Der Kohlestift ist ein elektrischer Leiter und als sol- 
cher nur in gewissen Grenzen belastbar. Diese Grenzen 
sind in den Tabellen der Herstellerfirma fiir jede Marke 
genau festgelegt. Dennoch treten die meisten Stérungen 
beim Betrieb der Kinolampen durch Ubcrlastung der 
Kohlen auf; sie kOnnen sehr verschiedene Ursachen und 
Wirkungen haben. Am gefihrlichsten sind kurzzeitige 
Uberlastungen, welche dem Vorfiihrer entgchen. Sie 
treten vor allem beim Ziinden und Hinregulieren der 
Kohlen auf, insbesondere dann, wenn die AnschluBspan- 
nung zu hoch und infolgedessen der Vorwiderstand zu 
klein ist. Ebenso bedenklich ist ein Dauerbetrieb mit 
maximalen Stromstarken, welcher bei Reinkohlen auch 
lichttechnisch wenig Zweck hat. Auch in solchen Fallen 
sind kurzzeitige Uberlastungen zu befiirchten, wenn sich 
die Spannungen am Bogen oder an der Lampe andern. 
Die Wirkung der Uberlastung ist bei positiven und nega- 
tiven Kohlen verschieden, Durch hohe Ziindstromstar- 
ken reifen die positiven, aber niemals die negativen 
Kohlen. Durch cine Uberlastung verdampfen die Dochte 
der Reinkohlen und Beck-Kohien vorzeitig und hinter- 
lassen Lécher, die auf der Bildwand sichtbar werden. 
Besonders empfindlich ist dafiir die Winkeilampe mit 
starken Reinkohlen, wenn sich der Krater schrag for- 
miert (Abb. 1a und 1b). 

Das Zischen des Reinkohlelichtbogens ist immer ein 
Zeichen von Uberlastung. Die negativen Kohlen sind 
stets schwa&cher als die positiven und gegebenenfalls 


Der Reinkohlelichtbogen 
Winkel-Lampe (richtig) 


Abb, fa. 
hei einer 


Abb, ib, Die Positivkohle ist schragq 
gebrannt. Negativkchle «zu nicdrig 
(falsch) 


verkupfert. Wenn also die positive Kohle u. U. wegen 
ihres gréBeren Querschnitts noch standhalt, beginnt 
schon die schwadchere negative Kohle zu gliihen. Als 
Folge ergibt sich die Bildung einer ibermaBig langen 
Spitze, wie bei der Mittelkohle der Abb. 2. Sind die Koh- 
len verkupfert, dann schmilzt das Metall vorzeitig, wie 
man bei der unteren Kohle derselben Abbildung erkennt, 


und die freigelegte Kohle zundert ab. Auferdem ist der 
spanpnungsverlust in der Kohle gr68er, wodurch haufig 
der Bogen verkiirzt wird. Bei unverkupferten Kohlen 
liegen die Stromgrenzen fest, bei verkupferten Kohlen 
hangt die zulissige Belastung von der Verkupferungs- 
clarke ab. Zu starke Verkupferung muB vermieden wer- 
den. Bei der Beschaffung von verkupferten Beck-Kohlen 
wird deshalb die Angabe der Stromstirke notwendig. 
I's ist ein verbreiteter Irrtum, da& mit dem Kupfer- 
nederschlag der Abbrand geregelt werden kann. Dies 


lbh. 2. Richtig und falsch belastete Neqalivkohlen 


isi Im allgemeinen nicht der Fall, weil das Kupfer an 
der Spitze abschmilzt und den glithenden Tcil nicht vor 
dem Verbrennen schiitzt. 


2. Deformation der Spitzen 

Das Kinbrennen never Reinkohlen erfordert einige 
Zoit und macht erfahrungsgem4& bei axialer Kohlen- 
stellung keine Schwierigkeiten. Ungiinstiger liegen die 
\erhaltnisse bei Winkellampen, bei denen leicht eine un- 
c:wiinschte Kraterdeformation entsteht, wie sie Abb. 1 
zcigt. In solchen Fallen mu8B die positive Kohle mehr 
zurtckgezogen werden, damit die Kraterfliche fast senk- 


\hb, 3. Pilz und Karbidperle auf der negativen Kohle 


recht bleibt. Es ist klar, daB dann das Licht in der Achse 
der positiven Kohle ausgestrahlt wird und nicht schrag 
nach unten. Wie oben erwahnt, wurde auch gefunden, 
di der Docht bei dieser Kohlenstellung haufiger aus- 
brennt infolge lokaler Uberhitzung am unteren Krater- 
rand. Beck-Kohlen brennen. viel schneller ein; sic wer- 
den ausgekratert geliefert, damit die Dampfentwicklung 
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yeim Ziinden neuer Kohlen vermindert wird. Anderer- 
seits sind sie empfindlich gegen Achsenverschiebuny 
nach jeder Hichtung und werden deshalb bei neuer 
iaampen am J3rennende besonders yestutat,. 


d. Storundgen an der neqativen Kohle 

Die negative Kohle ist nur Fulspunkt des Lichtbogens. 
thre Eigenschaften haben deshalb auf die Lichtstarke 
keinen Einfluf, jedoch einen recht erheblichen auf die 
Lichtruhe. Es ist erwiinseht, dal} die negative Kohle 
modglichst spitz brennt, damit der Lichtbogenfulspunkt 
nicht wandern kann. Sehr stirend auf die Lichtruhe 
wirkt die Pilsbildung (Abb. 3), welche durch zu kurze 
Bogenlange hervorgerufen wird. In FHorizontalbogen- 
lampen bildet sich in Abhingigkeit von der Bogenlange 
vei verkupferzen Beck-Kohien auf der negativen Kohlen- 
spitze cine Karbidperle. welche aus Leuchtsalzen der 
positiven Kohle besteht und beim Brennen der hKohlen 
flissig wird. Der FuBpunkt des Lichtbogens kann nicht 
auf dem Troofen stehen und wandert um ihn herum, 
was fiir die Lichtruhe unerwiinscht ist. Nach dem Ab- 
schalten erstarrt der Troptcn und iiberzieht die negative 
Spitze mit einer isolierenden Kappe. Durch Autnehmen 
von Wasser aus der Luft zerfallt diese Kurbidperle. In 
der trocknen Luft der heiGen Lampe dauert aber dieser 
Vorgang mehr als eine halbe Stunde. Ziindet man vorher 
auf dem Tropfen. dann wird dieser meist zersprenzt. 
und seine umferspritzenden Reste beschadigen den Spic- 
vel. Ein Tropfen Wasser in der Umschaltpause bringt 
die Karbidperle bald zum Zerfall. Die Perle entsteht 
nimlich durch Kondensation von Cerkarbid aus dem 
Docht der positiven Kohle auf der gegentiber den ogen- 
lichtgasen kélleren negativen Spitze. Wird diese nun 
infolge groBerer Querschnillsbelastung heiber, dann ist 
lie Tropfenbildung wesentlich vermindert. 


Etwas Rechnerei um die Filmspule 


Will man wissen, wie lang ein Film ist, der zu einer 
Spule aufgewickelt ist, so ist das cine leicht zu losende 
Aufgabe. Man bestimmt den mitileren’ Durehmesser 
des Filmwickels, berechnet hicraus die Liinge der mitt- 
lerens Windung und multipliziert diese Zahl mit der 
Anzahl der Windungen. Das Verfahren ist durchaus ein- 
wandirei. denn die der mittleren Windung benachbarte 
Windung nach innen zu ist um ebenso vicl kiirzer, wic 
die benachbarte nach aulsen zu langer ist als dic mittlere 
Windung und so fort, so dali die innerste und die 
iuBerste zusammen ebenfalls wieder so lang sind wic 
zwei mittlere Windungen. Will man sich das Abzahien 
der Windungen ersparen und nimmt dafiir eine gewisse 
Unsicherheit des Resultates in Kauf, so genugt es, wenn 
man die Anzahl der Windungen aus der Filmdicke und 
der »Wickelhéhe berechnet. Die Filmdicke beltragt im 
allgemeinen 0.15 mm; ist also beispieisweise die Film- 
spule 15 cm 150 mm hoch gewickelt, so enthilt sic 
1000 Windungen. Den Umstiand, dals die cinzelnen Win- 
dungen nicht ganz fest aufeinander liegen, beriicksich- 
ligt man dadurch, dui man die genmiessene Filmdicke ur 
5 Prozent vergroBert. 

Nun wollen wir aber den umyekehrten Fall annehmen, 
da® die Filmlinge bekannt ist und die Frage lautet: 

Wie gro wird die Spule. wenn der Film aufgewickelt 
ist?» Natiirlich spielt hierbei der Wickelkern cine we- 
sentliche Rolle und der Durchmesser des Kerns mul. 
demnach bekannt sein. Man konnte versucht sein zt 
glauben, dali auch die Losung dieser Aufgabe ebense 
einfach ist. wie die zuerst genannte. Das ist aber keines- 
wegs der Full! Der mittlere Durchmesser ist ja nicht 


Of 


Kine andere Storung bestcht im Abfallen verkupter- 
ter Kohlen wihrend des ietriebes. Dic Ursache sind un- 
sichtbare Bruchstellen in den Kohlen unter der Verkup- 
ferung. Frither glaubte man, da diese Kohlen durch 
Herunterfallen oder Transportschaden zerbrochen sind. 
Wahrscheinlicher ist aber, dafi langere Kohlen beim 
ersten Einspannen durch zu groRen Druck in der Klemme 
angebrochen werden. Beim Nachsetzen kommt diese 
Stelle dem Lichtbogen niher. die Verkupferung schmilzt, 
und die Kohlenspitze fallt bis zur Bruchstelie ab. Dar- 
um ist gréBie Vorsicht beim Einspannen am Platze und 
geyebenenfalls ein Nacharbeiten der Kontaktstelle vor- 
zunehmen, 

1. Auftreten von schddlichen Verbrenniungsgusen 

Die Kinfithrung der Effektkohlen in die Kinoprojek- 
tionstechnik hat zur rage liber die Ientwicklung ge- 
sundheitsschidlicher tiase gefihrt. Es ist bekannt, dal’ 
beim Verbrennen von toblenstiflen im wesentlichen 
Kohlenoxyd und Stickstoff entstehen, die in schlecht- 
ecliifteten Raumen gesundheitsschidlich wirken, Diese 
(jase sind unsichtbar tnd miissen abgeicitet werden, wie 
es das Lichtspielgesetz vorschreibt. Die Leuchtsalze der 
Effektkohlen werden als Oxyde in der Flamme sichtbar 
mitgetfiihrt. Sie gehdren aber nicht zu den gesundheits- 
schadlichen Stoffen, welche in die Verordnung uber 
Berufskrankheiten aufgenommen sind. Allgemeine Be- 
schwerden, wie Kopfschmerzen oder Ubelkeit, konnen 
durch diese Staubteilchen nicht hervorgerufen werden. 
Diese Wirkung ist vielmehr den Verbrennungsgasen der 
Kohle selbst zuzuschreiben, welche jedoch bei gentigen- 
der Grélse und Liiftung des Dildwerferraumes und rich- 
lige Anordnung der Kaminabziige miemals schadlich 
wirken konnen. I’. Klee! 


vorher bekannt, sondern ergibt sich erst, wenn die Spule 
fertig gewickelt ist: wir kénnen ihn also nicht der Be- 
rechnung zugrunde Iegen. Bekannt sind lediglich die 
Werte fiir die Filmlinge | und die Filmdicke d. 

Nun ist es tir einen Mathematiker natiirlich nicht 
schwer, aus den gegebenen Werten die GréBe der Film- 
spule zu berechnen, aber wir wollen diese Arbeil den 
Iachleuten iiberlassen. Ks gibt jedoch einen einfachen 
kleinen Kunstgriff. durch den es méglich ist, die Losung 
aut leichte Weise zu finden. wenn man nur die elemen- 
tarsten Rechenfurmeln liir cine Kreisflache beherrscht. 


Viv d 


darin, dafi man sich klar- 
macht, daB die Flache des aufgewickellen Films nichts 
anderes darstellt als die vesamte -hohe Kante. des 
Films. die sich aus dem Produkt aus Filmlange und 
-dicke zusammensetzat. Lie ilache des Filmwickels be- 
rechnet sich sehr cinfach als Kreisflache mit dem Ka- 
dius R abziiglich der Fliiche des Kerns mit dem Radius r 
(Abb. 1). 


Der Kunstyriff bestent 
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Wir setzen also gleich 
so R2— 172 — 1-d, wo x die bekannte Zahl 3,14 ist, 
und entnehmen daraus 


Re l-d 


R= VY 1A» 


aU 

Aus dieser einfachen Formel ]aBt sich also Rt, der Radsis 
der Filmspule, errechnen; die Quadratwurzel entnimsat 
man am besten einer Tabelle fiir Quadraizahlen. 

Natiirlich miissen in dieser Formel alle Zahlenwerte in der- 
selben »Dimension« cingesetzt werden, also —. wenn R in 
em erhalten werden soll —- miissen auch 1 und d in cm ais- 
eedriickt werden. Nun ist es fir den Filmfachmann me:st 
iiblich, eine Filmlange in m anzugeben, wogegen er sie 
¥Fjimdicke in mm ausdriickt. Will er das in der obigen F«r- 
mel auch tun, so mu® der Ausdruck 1- d mit 10 multiy-li- 
ziert werden, Die Formel heiit dann also 


. 10 4] 
R om V x Tin 4inm + Mem 


Man. kann die Rechenarbeit nun noch dadurch etwas v'r- 


einfachen, daB man sich den Faktor e 


rechnet, dann heift es 


Rom * V + Pom 


Ein Beispiel mége das Gesagte erldutern: Nach dem Schn-i- 
den und Kleben ist ein Film 245 m lang geworden. Wie 
eroB wird der Durchmesser der Spule, wenn der Film suf 
einen Kern von 10 em Durchmesser, also 5 cm Radius, #:f- 
gewickelt wird? Die Filmdicke haben wir (zum Beisy:1el 
durch Messen an einer kleinen Probespule) zu 0,15 mm /e- 
stimmt. Dann wird der Radius der Spule 


R= VV 318-265-015-45:5 cm 


=Yras 


V2 = 11,9 cm oder der Durchmesser 23,8 cin. 


| 2, woraus folgt 


ein fiir allemal a:.s- 


3,18 lin diam 


Wenn die Aufgabe, die Beziehung zwischen Filmlange 
und WickelgréBe zu bestimmen bfter vorkommt, so kann es 
zweckmaGig sein, sich eine Tabelle oder eine graphis: he 
Darstellung zu machen, aus der die Werte unmittelbar zu 
entnehmen sind. Das ist in der Darstellung Abb. 2 xe- 
schehen, und zwar fiir verschiedene Kerndurchmesser. Man 
kann also fiir eine gegebene Filmlinge unmittelbar Gen “u- 
gehérigen Wickeldurchmesser ablesen, und zwar fur ie 
Filmdicken zwischen 0,14 und 0,16 mm. Zwischenwerte !:is- 
sen sich gut schatzen. 

Wenn man sich diese Darstellung in Form von Linea:en 
aus Pappe oder dergleichen herstellt, so kann man an jeder 
Filmspule in einfacher Weise die Filmlange ablesen. 

Aus Abb. 2 148t sich noch eine aufschluBreiche Folxe- 
rung ziehen: 

Fiir die verschieden groBen Spulenkerne ist jedesmal Jer 
Durchmesser der ganzen Spule bis zu einer Filmlange von 
600 m angegeben. Es ist nun tiberraschend festzustellen, 
daB sich die SpulengréBe fiir 600 m Film in allen Fatien 
nur unwesentlich unterscheidet. Ob der Durchmesser ‘les 
Kerns 3,8 em oder 12 em, also mehr als das Dreifache be- 
trigt, ist auf den Durchmesser der vollen Spule von sehr 
geringem Hinflu&, denn fiir 600 m Fiim ergeben sich ei 
kleinstem und groBtem Wickelkern Durchmesserwerte + on 
34 bzw. 36 cm. Selbst zwei 300-m-Spulen unterscheiden ~ich 
in ihren Gré®en nur um 3 cm. Man spart also nicht viei an 
Raum, wenn man besonders kleine Wickelkerne verwen:et, 
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im Gegenteil, es ist ratsam, stets Wickelkerne 
mit groBem Durchmesser zu verwenden, da der 
Film hier weniger stark gekriimmt wird. 
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Scharfenkontrolle bei Filmkameras 


Filmkameras iniissen in gewissen Abstanden iiber- 
pruft werden, ob die Scharfe bei Finstellung nach Skala 
auch wirklich in der eingestellten Entferning Hest. Als 
wlpemeingiiltig wurde erkannt. dal die fotozrafische 
Kontrolle die sicherste ist, das heilat, man macht Sehdr- 
fenstichproben auf das iibliche Negativmsuterial (nicht 
Positiv- oder anderes Material. da dies im Filmkanal 
anders liegen kénnte) und iiberpriift dann das erhaltene 
Negativ auf Schirfe. Die Schwicrigkeit liegt nun darin, 
dab es cinen schar{sten Punkt zwar theoretisch yzibt, sich 
dieser jedoch auf dem Negativ praklisch nicht ermitteln 
labt. Der Grund dafiir liegt darin, da der optimalen 
Bildscharfe durch Faktoren wie Auflésungsvermoégen 
der Schicht. Korngréfe, Schichtdicke, Erschtitterung der 
Kamera beim Lauf und verbleibende Objektivfehler 
Crrenzen gesetzt sind. In der Praxis zeigt es sich, da6 ein 
Tiefenraum, der etwa dem Schiirfentiefenbereich bei 
cineém angenommenen Zerstreuungskreis von ! a mm 
entspricht, gleickmifig schurf abgebildet wird. Wirde 
man also cine fotegrafische Scharfenkontrolle  bei- 
spielsweise von einer Testflache machen. und diese wire 
im Negativ scharf abgebildet. so ware damit nicht dic 
Carantie gegeben, daly die Scharfeneinstcllung richtig 
war, denn die Testtliche kGnnte sich ja an der vorderen 
oder hinteren Grenze des Schiirfentiefenbereicnes be- 
funden haben, und der optimale Scharfenpunkt wurde 
entsprechend vor oder ninler der Testflache liegen. is 
genigt nicht, daf die cinzestellte Bildebene scharf ab- 
vebildet ist, sond2rn es mui auch die Garantie gegeben 
sein, dafa der Schirfentiefenbereich die richtige Lage 
aur eingestellten Jentfernung hat. Der Kameramann mus 
verlangen, dali, wenn ev die Schiirfe nach Skala in cine 
bestimmte Ebene lest. entsprechend dem Scharfen- 
tiefenbereich cin bestimmter Raum nach vorn und hin- 
ten ebenfalls noch geniigend scharf abgebildet wird. 
Andernfalls wiirde es beispielsweise geschehen, da 
zwar die Hauptperson, aut die eingestellt wurde, scharf 
ist, wahrend cine zweite um weniges weiter vorn befind- 
liche Person bereits stGrende Unschirfe aufweist, ob- 
wohl sie sich noch im Schirfentiefenbereich befindet. 
wihrend der unwesentliche Hintergrund ebenfalls scharf{ 
ist. (Man sieht solche und ahnliche Fiile leider nur allzu 
oft in neuen deutschen Spielfilmen.) 


Usrnun den wahren Schirfenpunkt zu ermitteln, wer- 
den verschiedene Methoden angewandl, die alle. aus Er- 
kenntnis des eben Gesagten, auf ein Kinkreisen’ des- 
selben abzielen. Man dreht entweder mehrere Schirfen- 
prohen mit verschiedenen Skaleneinstellungen bei gici- 
cher Enlfernung des Objektivs oder mit verschiedenen 
Kintfernungen bei gleicher Skuleneinstellung. Nach einer 
anderen Methode fahrt tnan wahrend der Aufnahme mit 
der Kamerz tiber die nach Skula cingestelilte Entfernunyg 
(in Richtung der optischen Achse) hinweg, oder man 
verstelll wahrend der Aufnahme bei stehender Kamera 
die Skala kontinuierlich. Hierbei ist cine Markierung 
der jeweiligen Entfernung oder Skaleneinstellung auf 
dem Film wahrend der Aufnahme notwendig, was meist 
durch Handdurchschlagen vor dem Objektiv geschicht. 

Alle diese Verfahren haben den Nachteil. da es sich 
um cin mehr oder weniger empirisches Herantasten an 
die absolute Schacfe handelt und dab ein Ergebnis erst 
durch umstindliches Vergleichen der cinzelnen Negativ- 
streifen erzielt werden kann. Im folgenden soll nun eine 
Methode der Scharfenkontrolle beschrieben werden, die 
ein Jdirektes und venaueres Ablesen des Ergebnisses 
von cinem Kilmstreifen vestattet. Die Methode ist ein- 
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iacher und trégt den Erfordernissen der Praxis besser 
vechnung. 

Die Methode stellt cine direkte Kontrolle iiber die 
richtige Lage des Schirfentiefenberciches dar. Mit der 
Lage des Scharfentiefenbereiches ist gleichzeitig die 
Lage der absoluten Schirfe bekannt. Praktisch wird 
folgendermaQen verfahren: 

Man ordnet in Richtung der optischen Achse hinter- 
cinander drei zur Schirfenpriifung yeeignete Objekte 
an, etwa wie es die Abbildung zeigt. Das mittlere Ob- 
jekt steht genau in der auf der Skala ecingestellten Ent- 
fernung. Die beiden anderen stehen genau an der vor- 
deren baw. hinteren Schirfentiefengrenze. (Diese sind 
leicht aus den handelsiiblichen Scharfentiefentabellen, 
zum Beispiel von Astro oder ZeiB, zu entnehmen.) 
Nach der Aufnahme laft sich aus dem Negativ nun fol- 
gendes ablesen: Sind alle drei Objekte oder das hintere 
und vordere gleichscharf, so ist duraus zu schlieBen, dat 
die Scharfencinstellung genau stimmt. Ist dag mittlere 
und das hintere Objekt svharf und das vordere unscharf, 
liegt die Schirfe zu weit hinten. Ist umgekehrt das mitt- 
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lere und vordere Objekt scharf und das hintere unscharf, 
liegt die Schirfe zu weit vorn. Durch Aufstellen weite- 
rer Objekte (die ecinfacher in der Form sein kinnen) 
nach vorn und hinten in geeigneten Abstanden laft sich 
das Mua des Scharfenfehlers genauer ablesen. 

Ferner seien noch folyende Anregungen gegeben: Da 
ein kleinerer Gegenstand eher unscharf erscheint, als 
ein gréBerer, ist es zweckmaBig. die Objekte zum Aus- 
gleich der perspektivischen Verkleinerung in gréBRerer 
Entfernung gréGer zu gestalten. Weiter ist es zweck- 
maGiig, eine kleinere Objektgruppe zum Prifen naher 
Enifernungen bzw. langer Brennweiten zu haben und 
eine gréRere fiir weitere Entfernungen bzw. kurze 
brennweiten. Hierbei sei betont. da& es durchaus nicht 
nolwendig ist, daB die Objekte bis zum Bilidrand rei- 
chen, da die Kontrolle der Mittenscharfe meist geniigen 
diirfte. Endlich soll noch erwihnt werden, daB es un- 
zweckmafig ist, Objekte zur Scharfenpriifung schwarz- 
wei zu halten, denn erfahrungsyem4f} erscheinen kon- 
trastreiche Gevenstande dem Auge noch scharf, wenn 
kontrastlose schon unschurf erscheinen. Zum Beispielt 
kann der weifie Kragen ciner Person noch scharf er- 
scheinen, wahrend das Gesicht schon unscharf erscheint. 
(Eine Folge des steileren Uberganges von einem Ton 
zum anderen bei kontrastreicheren Objekten.) 

F. Lehmann 
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POPOL Tn 


BEILAGE FUR ALLE FRAGEN DER FOTOGRAFIE 


2. JAHRGANG 


SEPTEMBER 1949 


Wird die technische Entwicklung 
neue Methoden der Bildaufzeichnung bringen? 


Das Prinzip der Bildherstellung hat 
sich im wesentlichen seit Erfindung 
der Fotografie nicht geindert. Man 
entwirft in einer Kamera mit Hilfe 
eines Objektives —— nur in Sonderfal- 
len mit einer Lochkamera --- ein Bild 
des darzustellenden Gegenstandes und 
leitet dann einen fotochemischen Pro- 
ze ein, der zu einer Fixierung des 
Abbildes fithrt. Es ist hierbei gleich- 
giiltig, ob man durch die Art des foto- 
chemischen Prozesses und der benutz- 
ten Materialien sofort zu einem posi- 
tiven oder zu einem negativen Bild 
gelangt. Die erhaltenen Abbilder las- 
sen sich in den meisten Fallen reprodu- 
zieren; die hierftir benutzten Verfah- 
ren sind ebenfalls seit langem he- 
kannt. Ihre Ausgestaltung hat sich im 
Prinzip nicht geindert, sic ist viel- 
mehr nur in technischen Hinzelheiten 
weiter ausgebaut und verfeinert wor- 
den. . 

In diese Entwicklungsreihe der Fo- 
tografie gehéren auch die Fortschritte, 
die auf dem’ Gebiet der Optik durch 
Errechnung lichtstarker Objcktive, 
auf dem Gebiet der Emulsionstechnik 
durch Bereitstellung neuer Emul- 
sionen, durch Sensibilisierung, durch 
Entwicklungs- und Verstaérkungstech- 
nik das Anwendungsgebiet der Foto- 
grafie in Technik und Wissenschaft 
weiter vordringen lieBen, als man es 
sich zu Beginn der Entwicklung hiétte 
triumen lassen. Die bisher genannten 
Verfahren sind zweifellos ftir fast alle 
bildm&Bigen Aufgaben ausreichend; 
der Amateur und der Bildnisfotograf 
werden sich auch im wesentlichen mit 
den Méglichkeiten der Verfahren zu- 
frieden geben kénnen. Nun aber wird 
die Fotografie seit langem in der Wis- 
senschaft als Forschungsmittel ein- 
gesetzt und ebenso auch als reines 
Untersuchungsmittel. Hier treten dem 
Verfahren Aufgaben gegentiber, die 
nicht immer einwandfrei gelést wer- 
den kénnen. Nehmen wir etwa die 
Untersuchung von Gegenstinden in 
monochromatischem Licht, das nicht 
in der gentigenden Intensitét vorhan- 
den ist, weil die zu fotografierenden 
Objekte entweder dicse Strahlenart 
nur geringfiigig passieren lassen oder 
die Emulsionen ftir diese Verfahren 
nicht empfindlich genug sind, wie dies 
etwa bei Infrarotstrahlungen der Fall 
sein kann. Ahnliche Verhaltnisse lie- 


gen auch bei Ultraviolettstrahlungen 
und bei Réntgenstrahlen vor. Hier 
kann etwa eine Schirrnbildaufnahme 
nur mit sehr yroGen schidigenden 
Strahlenmengen durchgefiihrt wer- 
den, weil das Schirmbild sonst zu dun- 
kel wiirde; andererseits ist cine 
Reihe von Aufgaben bekannt, die man 
nicht mit der fiir Rértgenaufnahmen 
allgemein tibliciten Methode durch- 
fiihren kann, 

Es wird in vielen Fallen, um bei 
dem Beispiel dei Rontgenaufnahme 
zu bleiben, von besonderem Reiz scin, 


bei der visueJlen Untersuchung am 
Schirm »nebenbeix - ohne cine Stei- 
gerung der Intensit&l --- die doku- 


mentarische Aultnahme zu machen. 
Nun, diese Verfihren Jassen sich bei 
den heute schon in dw Technik vor- 
handenen Mitteln ohne weiteres durch- 
fiihren. Es wird sich hier zweifcllos 
bei schwierigen Untersuchungen — 
wie Reihcnuntersuchungen zur Dia- 
gnose des Magerikrebses .-- eine we- 
sentliche Verbesserung der Arbeits- 
methodik ergeben. Wir wollen hier 
einmal von der Aufzeichnungsver- 
fahren absehen, die sich anderer als 
fotochemischer ffekte bedienen, und 
uns nur tiberlexen, wie man _ ent- 
sprechende Verst.irkungyen des schwa- 
chen Bildeindruvkes crzielen kann. 
Einmal wird sich das lichtstarke Fo- 
toobjekt noch ve rbesscern lassen, in- 
dem sich an Stelle @es Linsenobjek- 
tives mehr und inehr die sammelnde 
Wirkung entspre: hend geformter Spie- 
gel mit vorgeschalteten Korrektions- 
gliedern einfiihren lec, wobei damit 
gerechnet werden kann, da héhere 
Lichtstirken erreicht werden. Wich- 
tiger aber sind V«rfahren, die die von 
den Objekten kommenden schwachen 
Energien nicht unrnittelbar ftir eine 
fotochemische Reaktion verwenden, 
sondern sie vielmechr als Steuerimpuls 
benutzen, um die ftir die Bildaufzeich- 
nung bencdtigte Finergie einem ande- 
ren Spender zu entnehinen. 

Dieses Verfahren ist weitgehend 
schon im Fernschbetrieb eingefiihrt. 
Das Bild wird zcilenwise zerlegt und 
in elektrische Impulse aufgelést. Man 
ist nun -. wie bekannt ist, in der 
Lage, diese Impulse nicht nur mit den 
ublichen Mitteln zu verstdirken, son- 
dern sie auch wieder zu einem Bilde 
zu vereinigen, Ve: such: die von Fern- 


BEILAGE NR. 9 


sehtechnikern gemacht worden sind, 
haben bereits gezeigt, daB ein elek- 
trisch verstirktes Bild wesentlich 
mehr Einzelheiten zeigen kann als ein 
zu gleicher Zeit mit modernem Foto- 
gerdt aufgenommenes, wenn die all- 
gemeine Helligkeit im Raum sehr ge- 
ring ist. Man hat ausgerechnet, daft 
sich der Verstirkungsfaktor zum nor- 
mal gewonncnen Bild wie ctwa 1:1000 
verhdlt, ja, er kann in giinstigsten 
Fallen sogar noch hoher sein. Die 
Frage, ob das Verfahren nicht daran 
scheitern wird, da&B das Fernsehbild 
nicht tiber die gute Detailerkennbar- 
keit verftigt, die vom Fotogramm er- 
wartct wird, ist in dieser generellen 
Form sicher zu verneincn. Moderne 
BildschirmrGéhren zeigen bei gentigen- 
der Zeilenauflésung, und hier sind be- 
reits Ikonoskope bis zu 1000 Zeilen 
bekanntgeworden, eine durchaus be- 
friedigende Auflésung. 


Sicher ist es, daB man dieses Ver- 
fahren, dem ja nicht ein recht erheb- 
licher technischer Aufwand abzuspre- 
chen ist, nicht immer einsetzen wird. 
Aber tiberall dort, wo aus optischen 
und fotochemischen oder gar auch 
aus betriebstechnischen Griinden nicht 
mit dem iiblichen Verfahren durchzu- 
kommen ist, stehen dem Bildtech- 
niker Méglichkeiten offen, die die Fo- 
tografie in noch stérkerem Mae zu 
einem wertvollen Hilfsmittel werden 
la8t. Es leuchtet ein, da® man dic 
etwa auf dem Bildschirm erscheinen- 
den Abbilder nun in einem Kopier- 
gang wieder fixieren oder aber repro- 
duzieren kann. Diese Verfahren las- 
sen sich nattirlich auch mit Bildwand- 
lern kormbinieren. Wir glauben, da 
diese Entwicklung bereits bei ihrer 
Hinftthrung in die Praxis noch durch 
eine weitere technische Neuverung der 
Bildaufzeichnung ergénzt werden 
kénnte, die ihrerseits besonders bei 
dem Verfahren der medizinischen und 
technischen Reihenentwicklung einge- 
setzt werden und zu einer wesent- 
lichen Kostensenkung beitragen kann. 


Hs ist zu hoffen, daB die hier ange- 
deutete Entwicklung weitergefthrt 
wird, und da8& sie bald Wissenschaft- 
lern und Betriebspraktikern in einer 
Form zur Verfiigung steht, die ihren 
nutzbringenden Hinsatz gewdhrleistet. 

— Dr. W. Faasch — 
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Seit mehr als 15 Jahren wird unter den Spieselreflex- 
kameras als cin kesonders wertvolles Gerat dem Ania- 
teur die Kine-FEixakta auffallen. Sie hatte ihre Vorganyer 
in den einfachen Spiegelreflexkameras der lhagzee und in 
der [cxakta. Die mit diesen Geraten erziclten Erfahrun- 
gen kamen der Kieinbildkamera voll zugute. Wie wich- 
tig diese Tatsache ist. sieht man an der Konstanz der 
Ientwickiung dieses Geradtes und seiner noch immer iiber- 
zeugenden Wirkung auf das fotoyrafierende In- und 
Ausland. 


Das Kieinbild hat allerdings zu den bisher schon be- 
kannten Problemen der Spiegelreflexkamera cin weileres 
sebracht, das es fiir die Konstrukteure zu lésen galt. Das 
Isild etner groBen Mattschcibe, etwa bei einem 9: 12- 
Crerat, l4Rt sich Ieichter einstellen und, was wichtiver 
ist, bendtigt nicht die exakten Scharfckriterien wie das 


Kleinbild, bei dem man 
spater das Negativ ver- 
eroBern und dann cine Vor Pron a dincnnen 


Scharfe verlangen mu, die 
einer Originaluufnahme in 
diesem Format entspre- 
chen soll. Die Kine- Exakta- 
Konstrukteure gingen 
wie ¢s uns scheint als erste 
den Weg, dais sie als 
Iildnuffangflache, also als 
Mattscheibe, die p.ane Fla- 
che einer Sammellinse ver 
wendeten. Hierdurch wird 
das entworfene Bild nicht 
nur in veniigender Weise 
veryvrofert. sondern auch 
his in die Ecken hinein heli 
ausgeleuchtet. Das Bile 
laQt sich leicht mit) vrols- 
ter scharfe cinsteilen, und 
fiir cie lichtstarken Objek- 
tive normaler Brennweite 
wird eine Einstellzenauig- 
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titadet KRine-baont Ti oumd tea. t 


DIE KINE-EXAKTA 


kKeit erzielt, die chne Weilercs mit der eines gekuppelten 
Ientfernungsmessers konkurrieren kann. Man kann auch 
vu einer weiteren Verbesserung der Einstelibedingungen 
eine im Lichtschacht untergebrachte Lupe in den Strah- 
lengang einschwenken und erzielt eine weitere Mef- 
venauigkeit. Diese MeBgenauigkeit bleibt nicht nur er- 
halten. wenn man langbrennweitige Objektive benutzt, 
sendern sie wird, gemesscn an den Wertcn bel Ent- 
fernungsmelskameras, noch vesteigert. 


Um es recht auszudriicken: Optiken erfordern Mef- 
sucher, dercn Basis in einem bestimmten Verhaltnis zur 
lirennweite steht. so dafi ber langbrennweiligen Objek- 
tiven die Basis gréfBer sein mu®Bte. als die Dimensionen 
aer Kamera vestatten. Eine Spiegelreflexeinrichtung 
aber pafst fiir jede Brennweite und gibt stets die M6g- 
fichkeit, mit gleicher Scharfe die Einstellung vorzuneh- 
tnen. Man braucht hierbei auch keine anderen Sucher 
au verwenden, da ja das Mattscheibenbild gleichzeitig 
Sucherbild ist. das auch bei Nuhaufnahmen keinen Bild- 
feldschwund aufweist. sondern exakt das anzeigt, was 
zuch auf den Film kommen wird. Dies ist ein besonders 
zroBer Vorteil bei Nahaufnahmen, die man mit dem 
Objektiv durchfiihren kann. das entweder durch Zwi- 
schenringe eine Auszugsverlangerung erfuhr, oder in 
naher Zukunft vielleicht mit einem entsprechend ein- 
gerichteten Schneckengang versehen wird. 


Man hat sehr haufig gehort, das Spiegelreflexbiid ver- 
fiihre zu einer nicht gewohnten Perspektive, weil man 
dic Kamera unter Augenhéhe halten mu. Selbst wenn 
inan hierbei von der Spitzfindigkeit absehen will, dal* 
die Perspektive von der Gréfie des Fotografen in jedem 
Fall abhangt, muB auch cinmal auf den Vorteil hin- 
xewiesen werden, der dann entsteht, wenn man die 
Kamera im Labor so eingebaut hat, daf{& man nur von 
oben einstellen kann, oder sar in freier Wildbahn, wenn 
man mit der Kamera Kafer auf dem Waldbcoden auf- 
nehmen will. Ubrigens dann, wenn man nicht iiber die 
Muttscheibe scharf einstellen will. sondern sich der Ent- 
fernunysskala bedient, kann man einen im Sucherschacht 
eingebauten Durchsichtssucher benutzen, der fiir schnel- 
les Arbeiten von Wert ist. 
Mine neue Zusatzcinrich- 
tung, die von ZeifBi. Jena. 
geschaifen wurde, macht 
nun aber die Kamera auch 
vegen diese Angriffe gefeit 
und gibt ihr einen noch 
groferen Aktionsradius. 
Die Spiegeleinrichtung mit 
dem eingebauten Tenta- 
prisma gestattet eine Kopf- 
naltung in Aufnahmerich- 
tung und zeigt dem Be- 
trachter ein seitenrichti- 
ves, aulrechtes Sucherbild. 
cin sehr schoner Neben- 
effekt ist es Ubrigens, dal? 
die Austrittspupille des 
sSvstems so nahe am Auge 
liegt, dali man nur das 
Muaitscheibenbild sieht. Da- 
durch ist auch eine Er- 
kennbarkeit des  Bildes 
noch dann gewédhrleistct. 


tecnenaulsal, 
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Abb. 3: Kine-Exakta mit den Zwischentuben fiir Nahaufmahmen 


wenn stark abgeblendet wurde. Damit entfallt wieder 
ein Argument gegen die »eindiugigen« Spiegelreflex- 
kameras, das die Kritiker noch von der Grokformat- 
kamera itbernommen haben. Es kann in dieser Bespre- 
chung nur noch angedeutet werden, dali die Kamera 
gerade wegen dieser Kinstellvorrichtungen pradestiniert 
ist, mit allen mGdglichen wissenschaftlichen Instrumen- 
ten in Technik, Medizin und Astronomie, das bekann- 
teste Beispiel ist die Mikroaufnahme, gekoppelt zu wer- 
den. Denn eine Kamera besteht nun keineswegs allein 
aus der Einstellvorrichtung, sondern das Zusammen- 
wirken einer Reihe von Faktoren macht erst ihren Ge- 
brauchswert aus. 

In diesem Zusammenhang soll das Markanteste des 
Geriates als erstes genannt werden. Wohl keine Foto- 
kamera hat einen VerschluB, der eine so umfangrciche 
Skala von Frequenzen aufweist wic 
die Kine-Exakta. Neben den itib- 
lichen kurzen Belichtungszeiten 
kann man auch Zeitaufnahmen bis 
zu 12 Sekunden einstellen. Fiir die 
ublichen Arbeiten mag diese Ein- 
richtung weniger von Wert erschei- 
nen. Wer aber einmal bei wenig 
giinstigem Licht und einer stirke- 
ren Abblendung ernsthafte Foto- 
arbeiten durchgefiihrt hat, der wird 
den Vorteil eines solchen Verschlus- 
ses zu schatzen wissen. Die moderne 
Fotografie kennt mehr und mehr 
den Schnappschu8B, bei dem. das zu- 
satzliche Licht » geblitzt« wird. Diese 
Ejinrichtungen erfordern, wenn sie 
erfolgreich arbeiten sollen, elek- 
trische Kontakte, die Verschlug 
(Spiegel) und Blitzauslisung ein- 
wandfrei koppeln. Der Kine-Exxakta 
ist eine derartige Hinrichtung ein- 
gebaut, die mit den demnichst zur 
Auslieferung gelangenden neuen 
Vakublitz-Hinrichtungen sogar Mo- 
mentaufnahmen bis zu 500stel Se- 
kunde zulassen werden. Wir sind 
lberzeugt, daB& diese Einrichtung 
auch fiir StoBentladungslampen 
sehr gut verwendbar gemacht wer- 
den kann. Durch die langen Belich- 


Vbp a 
slrahlengang in der Kamer: 


Abb, 4; Kine-Exakta IT von vorn 


iungeszeiten ist die Kamera aber auch bestens geeignet, 
serade in Kombination mit StoRentladungslampen, die 
heute wieder gern gepflegten stroboskopischen Aufnah- 
men durchzuftihren. Sie wird damit zu einem Instru- 
ment, das in der Bewegungsanalyse des Sportlers eben- 
st wie auch des Fertigungstechnikers einen besonderen 
t-atz cinnehmen darf. Wer die kieine Kamera naher an- 
sieht, wird an allen méglichen Kleinigkeiten feststellen 
konnen. daf& mit besonderer Sorgfalt an ihrem weiteren 
Ausbau gearbeitet worden ist. So sei an die Filmab- 
sthneidevorrichtung erinnert, die es gestattet, auch 
kieinere Filmenden ohne groBen Verlust der Kamera zu 
cutnehmen. Der kleine Faustknopf, auf den wir bereits 
im Messebericht hingewiesen haben, ist ebenso ein Be- 
weis fiir die durch die Praxis angeregte Fortentwick- 
lung des Gerates wie die Zwischenringe, die sehr groRB 
dimensionierten Schneckengange 
und die groBe Auswahl der alle Be- 
diirfnisse befriedigenden Sonder- 
objektive, die dem Benutzer die 
Wahl zwischen gleichwertigen Sy- 
stemen mehrerer Firmen Ja ®t. Hier- 
durch ist die Méglichkeit gegeben, 
neben Portratobjektiven auch Sy- 
steme zu verwenden, deren Abbil- 
dungsgiite héchsten Anforderungen 
fiir technische Aufnahmen gerecht 
werden. 

Wer heute das Gliick hat, eine 
Kine-Exakta neuer Fertigung, zu 
der iibrigens fast alles Zubehér 
schon wieder auf dem Markt ist 
und deren Auswechselobjektive 
allen Wiinschen gerecht werden 
kénnen, in die Hand zu bekommen, 
ist erfreut, die kleine kompendiiése 
Form mit einer wirklichen saube- 
ren und mustergiiltigen Prazisions- 
arbeit zu erhalten. Hoffen wir, da& 
sie bald wieder fiir Amateure, Be- 
Yrichterstatter und Wissenschaftler 
in unbegrenzter Zahl geliefert wer- 
den kann, um als treue, zuverlis- 
lige Helferin ihren Besitzern zu 

_ dienen. —- Dr. W. Faasch —-- 


mut (-ismenaufsatz 


fotos: Ihagee Kamerawerk, Dresden 
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Gibt es eine echte Amateurbewegung? 


Der Krieg hat auch auf dem fotogratischen Gebiet in 
vieler Hinsicht mehr zerschlagen, als man im allgemei- 
nen auf den ersten lick zu sehen vermeint. Zu diesem 
vehort auch cie Amateurbewegung. Hiermit ist nicht 
der Gelegenheitsfotograf gemeint, der seine Familien- 
fotogramme herstellt und sie beim Handler bearbeiten 
Hi@t oder sie wohl auch einmal gelegentlich selber ent- 
wickelt und nach dem behannten Schema F vergroBert, 
sondern der echte fanatlisenhe Amateur, der in seinem 
Labor sitzt und arbeitet. neue Nezeple ausprobiert und 
im seinen Bildern den Effekt zu geben, den er sich er- 
triumt hat. alle Edeldruckverfahren anzuwenden trach- 
tet, die man im Laufe der Jahre geschaffen hat. Viel 
echte kiinstlerische Betétigungsmoglichkeit war hier 
den Interessenten gegeben, doch sie k6nnen heute fast 
alle noch nicht wieder in vollem Umfang arbeiten, 
weniger, dalg ihnen die Gerdte fehlen, ais dals die Indu- 
strie dieser Gruppe noch nicht wieder dic nétigen Mate- 
tialien bereitstellt. Hier mite aber Hilfe kommen, denn 
die alten Kénner missen Cielegenheit erhalten, ihr Wis- 
sen auch dem Amateurnachwuchs so bald wie mdglich 
mitzuteilen, damit die Traditionen auf diesem Gebiet 
nicht abreiBen und ein wichtliger Kulturfaktor in un- 
serem Leben verkiimmert. Denn gerade die kiinstlerische 
Amateurfotografie hat in vieler Beziehung weiten Krei- 
sen Anregung und Freude gegeben. 

Auch in underer Beziehung ist dic Amateurbewegung 


Ahnlichkeitsverfalschungen 


offenbar noch nicht recht zum Zuge gekommen und 
gerade hier kénnte sie munches Gute leisten. Offenbar 
durch das groBe und wohlfeile Angebot von Geraten in 
friherer Zeit hat sich der Fotobastler, der auch von der 
Industrie kaum Unterstiitzung fand, nie durchsetzen 
k6nnen. In der heutigen Zeit uber sollten tiichtige Foto- 
wraicn, die gleichzeitig gute Mechaniker sind, sich dieses 
Gebietes annchmen. Wir haben auf dem Markt manches 
gute Einzelteil, das schon wieder billig zu haben ist und 
mit dessen Hilfe man sich Fotogerate, Reprogestelle 
und manches Dunkelkammergerat bauen kann, ohne 
den Geldbeutel allzusehr zu belasten. Gerade diese Ar- 
beiten aber, wobei nicht vergessen werden soll, daf§ man 
auch fiir vorhandene Kameras Zusatzgerate und kleine, 
die Arbeit crleichternde Hilfsmittel schaffen kann, sinc 
es, die auch der Industrie manche Anregung geben kcn- 
nen und damit die Verbesserung der Seriengerate ein- 
leiten kénnten. Es ist zu bedenken, dai man in Betric- 
ben und im Privaten manchen guten Gedanken gehabt 
hat, wie man etwas fotogratieren kunnte, es dann aber 
unterlassen hat. weil dazu das nétige Hilfsmittel fehlte. 
Hier sollte die Amateurbastelbewegung ecinsetizen, sie 
wiirde sich und manchem Fotofreund wertvolle Hilfe 
leisten kénnen. Allerdings ist auch hier der Erfahrungs- 
austausch innerhalb der Fachpresse wichtig, um An- 
regungen zu erhalten und cin Forum ftir den Gedanken- 
austauseh zu schaifen, ~~ ek 


durch Anwendung ungeeigneter Brennweiten 


Um einmal sichtbar darzustellen, in welchem Male 
Abnlichkeitsverlilschungen durch Verwendung ungeeig- 
neter Objektivbrennweiten cintreten konnen, wurde der 
Versuch unternommen, die Plastik eines griechischen 
Madchenkopftes mit den verschiedensten Objektiven 
aufzunehmen. 

Die kurze Brennweite bedingt einen kurzen Abstand. 
dic lange brennweite in diesem Versuch 120 cm — for- 
derte einen Abstand von 2,40 m, da der Kopf in ziemlich 
natiirlicher GroBe aufgenommen werden sollte. Die Be- 
leuchtung blieb bei allen Aufnahmen gleich, auch die 
ungefahre Hohe der Kamera. Bei der kiirzesten brenn- 
weite (11 em) mufite die Kamera, um die gleiche Grobe 
peizubehalten, sehr nahe an den Modellkopl herangehen. 
Das Ergebnis ist hier cine yvrofie dicke Nase, tiefe 
Augenhohlen, grober Mund. Die Ohren sind fast ver- 
schwunden, der Gesichtsumkreis klein. 

Je lingere Brennweiten verwendet werden, um so 
mehr wachst die UmriBlinie. ie Ohren werden immer 
mehr sichtbar, bis zuletzt Mund, Nase und Ohren im 
richtigen GréBenverhaltnis zucinanaerstechen. 

Es folyt daraus, da die Verzeichnungen bei Verwen- 
dung zu kurzer Brennweiten so ins fextreme gehen, dala 
eine vollige Unihniichkeit entsteht. 


Abb. 1: 11 em Brwte. (Original 1s x 24) 
Abb. 2: 14fem rwte. (Original 1a x 21) 
Abb. 3: 26em Brwte. (Original 18 x 21) 
Abb. d: 120 com Brwte. (Original 18 x 24) 


Der schépterische Bildgestalter wird nun diese Mog- 
lichkeiten zur Hervorbringung bestiinmter Wirkungen 
bewuBt verwenden. Der Ahniichkeit anstrebende Por- 


272 


trilschatfende dagegen wird zur langen Brennweite grei- 
fen, um eine gute, im Maljverhiltnis richlige Zeichnung 
der ecinzelnen Gesichtsteile zu garantieren. Je nach 
Zweck wird also diese oder jene Brennweite ihre Ver- 
wenduny finden. 


Niemals aber darf, wie man es immer wieder sieht, 
mit demselben Objektiv, also mit derselben Brennweite. 
mit der die Ganzfigur aufgenommen wird, dann naher 
herangegangen werden, um den Kovf gro abzubilden, 
zumal wenn es sich urn wissenschaftliche Darstellungen, 
z. B. kunsthistorischer oder archévlogischer Figuren, 
handelt. Wenn mit solchen Fellern behaftetes Material 
in kunsthistorischen und wissenschaftlichen Buchern 
verwendet wird und eine Nachprifung am Original 
nicht méglich ist, wird es die Sludicrenden zu falschen 
Schlissen verleiten. 

Auch der einfache Pabfotograf mul mit dicsen Ge- 
gebenheiten rechnen, und man sollte dafiir cine Norm 
herausyeben, die den Abstand festlegt, mit dem diese 
Fotos gemacht werden miussen. 

Unsere Bilderfolge zeigt deutlich, dais viel an der 
Wahl der jeweiligen Objektiv-Brennweite liegt. und 
wenn nicht bestimmte dramaturgische Absichten ver- 
tulgt werden, soll man lieber zu einer mittleren Brenn- 
weite greifen, die cher zu lang ist. aber wohl niemals 
zu lang sein kann. Denn vergessen wir nicht, dab wir 
ein Objekt mit zwei Augen betrachten und somit auch 
aus nahem Abstand noch um dasselbe herumsehen k6n- 
nen, was der eindugigen Kamera nicht méglich ist. 

- Walter Hege 
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Die neue Kleinbild-Kamera Agfa-Karat 36 


Das Agfa-Kamerawerk Munchen erschien vor ctwa 
12 Jahren mit einer Sensation aut dem Markt. indem es 
fiir den Kleinbildamateur eine kicine. wohifeile Kamera 
sehul, die sich zwar des bekannten Leica-formates be- 
diente, aber, von cer Voraussetzung ausgchend, dala der 
Durehsehnittsamateur selten 36 Aufnahmen an cinem 
schénen Sommeriay verbrauchte, cin Gerdt schafien 
wollte, das mit seringerer Filmmenge arbeitete, well 
auch der Praktiker weiis, dale bei cinem Abschneiden 
aus einer vollen F:lmspule erhebliche Verluste auftreten. 
Diese Agfa-Karat mit einer Filmspule fiir 12 Bilder hat 
sich bestens bewiihrt und erscheint auch heute wieder 
auf dem Markt. Sie ist ausgeriistet mit cinem Apotar 4.5 
und einem Pronto (1-Verschluls. in einem zweiten Mo- 
dell mit gekoppeltem Ii.-Messer und Nenar 2.4, in Com- 
pur-Rapid. Trotz dieser Vorteile geht aber bei finanz- 
kraftigen Amateuren die Tendenz nach einem lichtstar- 
ken Autnahmegeral. dius mit handelsiibi:ichen, uberall 
erhiltlichen Filmspulen beschicht werden kann. Diesem 
Wunsch ist die Agfa nachvekommen, indem sie ihre 
neue Karat fiir Spule nit 36 bildern ausgeristet hat. 
ba das Gerdt nan aher mit lichtstarken Objektiven 
(wahlweise Rodensltock Heligon 1: 2.0. Schneider Acnon 
1:2.0 oder Nenar 1:2.8) ausgertistet wird, mufite ftir 
vine gute Scharfeinstellungsmogiichkeit gesorgt werden. 
Das Gert erhiell also pekuppelten lentlernungsmesser. 
Man wahite als Entfernunysmesser ein System, bei 
dem anvisierte Objekte aul der ganzen I'liche auf der 
Mitte horizontal veteilt erscheinen. Zur Scharfcinstel- 
lung werden also die biidhilften wieder zur Deckung 
vebracht. Neben dieser linstellmethode kann setbstver- 
sUindlich iiber Skala cingestellt werden. Die Kamera ist 
weiterhin mit Filmtransportsperre und Riickwickel- 
knopf ausgeritistct. 


Uber das getallige Aubere gibt unser Folo Auskunft. 
Wir nehmen an, dafB dieses (ierat, wie auch seine Vor- 
xzanyver, bei den Amateuren, die cin hochwertiges Prazi- 
sionsinstrument zu besilzen wiinschen, ohne nun Aus- 
wechseloptiken zu benétigen, cine groe Anhangerschaft 
crhalten wird. 


Ubrigens stellt Agfa Miinchen, wie wir bei dieser Ge- 
legenheit betonen méchten, wiederum die Billy-hamera 
und die Isvlette her. Sehr umfangreich ist auch bereits 
wieder das Fertigungsprogramm fiir Dunkelkammer- 
verte, dic im wesentlichen den friiher bekannten Ge- 
raten fiir das Hiindler- und Amateurlabor entsprechen. 

sch 


Ein neuer Kleinbildwerfer fiir Heim und Schule 


jeie Betrachture von Bildern in einem grofberen reise 
bereitet stets Secawierizkeiten. Besonders wenn es sich 
um I[lustrationen zu cinem Vortrag handelt, sullen alle 


bereiligten das Bild gleichzeitig sehen. Hicr ist das Pro- 
jektionsbild das yegebene Mittel. Entgegen der allge- 
meinen Geptlogenheit der friiheren Jahre soll man aber 


a? ae 


mal 


stets bestrebt sein, eine Durchlichtprojektion durchzu- 
tiibren. So einfach eine Epi-Projeklion sein mag und so 
bequem sie erscheint, wenn es darum geht, aus Biichern 
snd Zeitschriften Bilder abzugreifen , so wenig erfolg- 
sersprechend ist diese Methade. 

Einmal wird der Lichtstrom der Lampen nur zu einem 
selir geringen Prozentsatz ausgenutzl, und man erhalt 
dann entsprechend dunkle Bilder, zum anderen Iciden 
aie Vorlagen bei diesem Verfahren in einer Weise, die 
nur der beurteilen kann, der cinmal gezwungen war, 
sich dieses Verfahrens zu bedienen. Hinzu kommt noch, 
dab beim Kinlegen der Vorlagen erhebliche Zeitverluste 
eintreten, Dus Diabild dagegen ist auch mit geringen 
Lichiquellen  - eine wirklich sachgemaliec, lichtlechnisch 
cinwandtfreie Konstruktion der Optik vorausgesetzt - 
das beste Verfahren. Die Dilder zeigen in allen |*allen 
eine begunders schéne LBrillanz und eine erstaunliche 
Abstufung in den Helligkeitswerten. Dies ist darauf 
-urickzuiuhren, da der Elelligkeitsumfang eines Gil- 
‘les in der Aufsicht stets wesentlich geringer ist als 
in der Durensicht. Das Retlexionsvermégen der Bild- 
iriiger spiell hierbei cine ausschlaggebende Rolle. Im 
aufe der Jahre hat sich innerhalb der Projextion das 
sehwergewicht vom Grolsprojektor fur die Formate 
8.5: 10 em oder gar 9:12 em mehr und mehr zum Klein- 
biid verlagert. Dieses ist besanders darauf zuriickzu- 
fihren, daB man einen Kleinbildprojektor, trotzdem er 
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lichttechnisch nicht so giinstig sein kann als ein GroR- 
formatprojektor, in der Praxis viel leichter einsctzen 
kann. Er ist im allgemeinen leicht und 1481 sich vom 
Vortragenden in jeden Raum miihelos mitnehmen, sein 
Strombedarf ist gering, so da® er an jede Steckdose an- 
geschlossen werden kann. Uberdies — und das ist das 
wichtigste —- kann das zum Projizieren bestimmte 
Material infolge seines Gewichtes in unbegrenzter Menge 
transportiert werden. Wenn man fertige Vortrige mit 
bestimmtem Bildinhalt d6fter zu halten hat, dann sind 
Bildbainder mit 36.-—40 Bildern sehr giinstig, sie wiegen 
nur wenig mehr als 25---30 Gramm. Im anderen Falle 
kann man die Bilder einzeln rahmen und.hat so die 
Moglichkeit, die Bildfolge dem Auditorium angepahkt 
zusammenzustellen, Diese Form bewahrt sich auch dann, 
wenn man Farbdias zeigen will. 

Fir alle diese Zwecke ist von der Firma ZciB8 nun ein 
Projektor in den Handel gekommen, der volle Beach- 
tung verdient. Er ist in seiner iuReren Form vom bis- 
her tiblichem abweichend, aber diese Form ist wohl nicht 
ohne Grund. gewahlt, eignet sie sich doch besonders gut 
fur eine schnelle Abkiihlung des gesamten aus Leicht- 
metallguf .gefertigten Gehaiuses. Der obere Teil der 
Kugel ist leicht abhebbar und macht den Lampensockel 
zugiinglich und zeigt dabei gleichzeitig den Aufbau des 
Systems. Der hinter der Lampe, die eine 220-Volt-100- 
Watt-Rohrenprojektionslampe ist, befindliche Hohlspic- 
gel ist oberflichenversilbert und darf deshalb nicht durch 
Wischen von etwaigem Staub befreit werden, sondern 
mu stets nur mit einem Pinsel behandelt werden. Die- 
Ser Spiegel leuchtet im Zusammenwirken mit einem 


UNGEHOBE 


Eine Flut von Bildmaterial wird heute in illustrierten 
Zeitschriften und vielen Biichern dem Leser geboten. 
Vieles ist nur fiir den Augenblick berechnet, daneben 
aber kommen immer wieder Bilder vor, die des Auf- 
hebens und der Auswertung wert sind. Sei es, daB sie 
besonders interessante Darstellungen zu einem Wissens- 
gebiet bieten, sei es, daB sie Einblicke in fremdes Land 
und seine dkologischen Strukturen geben oder auch in 
die Schitze des Kunstbesitzes des eigenen Volkes ge- 
wahren. Sie kénnen wertvoll werden, vielleicht nicht nur 
als Kinzelstiicke, sondern mehr noch, wenn sie Teil einer 
Sammlung sind, die von fachminnischer Hand aus- 
gewdhlt, zu einem Instrument der Lehre und Belehrung 
ausgebaut wird. Hier aber fehlt bisher noch, wie es uns 
scheint, die rechte Initiative. Man kann z. B. sehr wohl 
in den Schulen auch die &lteren Schiiler zu titiger Mit- 
arbeit heranziehen, sie zum Sammeln interessanter Aus- 
schnitte anleiten oder zur kritischen Wertung dessen, 
was diese Sammlung erbrachte. Das so eingebrachie 
Material ist zu erginzen mit Bildern aus dem Heimat- 
geschehen, vom Lehrer aufgenommen oder von den 
Schiilern im Rahmen des Unterrichts gesammelt. Wie 
aber die Fiille des Materials verwerten ? 

Nun, einmal kann man Mappen anlegen, kann Wand- 
zeitungen schaffen und so auch die Jugend zum Schauen 
und Nachdenken anregen. Aber wertvoller ist es zweifel- 
los, die einzelnen Bilder auf das Kleinbild zu tibertragen 
und zum Grundstock eines schuleigenen Archivs werden 
zu lassen. Hier kénnen nun Schwierigkeiten auftreten, 
die besonders darin bestehen werden, daB das nétige 
Fotomaterial und -gerit fehlt. Aber dies ist im ganzen 
gesehen nicht so tragisch, wie es zunichst erscheint. 
EKinmal wird man sicher mit Hilfe guter Freunde iiber- 
all jemand finden, der eine Kleinbildkamera hat und sie 


dreilinsigen Kondensor das Projektionsbild so hell aus, 
da mit dem Zei®-Triplet 1:3,5 £ = 10 ecm wirklich helle 
Vrojektionsbilder erzielt werden k6énnen. Bei einer Pro- 
jektionsentfernung von 6 m ergeben sich Bilder von 
1.55— 2,05 und bei 8 m von 1,80—2,75. Wir sehen, dak 
hier Schirmbildbreiten erzielt werden kinnen, die auch 
fir den, Unterricht in Klassenréaumen voéllig ausreichen. 
kin Grund mehr, auch in der Schule fiir den allgemeinen 
\'nterricht ebenso wie fiir die kunstgeschichtlichen Fa- 
cher und die Gegenwartskunde das Stehbild wieder stir- 
ker zu verwenden. Dies ist um so mehr zu fordern, als 
der Kostenaufwand fir die Bilder und die Projektoren 
nicht sehr gro ist. Wir glauben sogar, daB man in 
xréSeren Serien das Kleinbild wesentlich schneller in 
den Unterricht bekommen kénnte als den Unterrichts- 
fiim, zuma] nun auch der preiswerte Projektor vorliegt, 
der fir mittlere Klassenraume ausreicht. Aber nicht nur 
hier, sondern auch fiir den Amateur ist er ein wertvolles 
Hilfsmittel. Dieser wird bald nicht nur allein seine 
eigenen Farbfotos projizieren, sondern ebenso gerne 
von seinen gelungenen SchwarzweiBfilmen geeignetes 
bKildmaterial seinem Archiv einfiigen. Dazu kommen die 
von viclen Verlegern hergestellten Bildbinder, die durch- 
aus volksbildende Werte vermitteln. Der Preis fiir den 
4eib-Projektor ist jedenfalls so gehalten, da® er bei der 
liervorragenden Qualitét eine derartige Entwicklung 
rechtfertigt. Es ware eventuell giinstig, in die Zuleitung 
oder am Projektor einen einfachen Schalter anzubrin- 
gen, denn dadurch wiirde sich der Gebrauchswert des 
Gerates noch erhdhen. -— Dr. W. Faasch —- 


NE SCHATZE 


gern fiir einen oder zwei Tage fiir den guten Zweck her- 
Je‘hen wird. Zum anderen ist die Materialfrage im all- 
gemeinen auch nicht so kritisch. Hier gilt es fiir den 
fotografierenden Lehrer, nur planmaGig vorzugehen. 
Man soll die Reproduktion aller in Frage kommenden 
Iinge méglichst hintereinander machen, so daf man 
dann tunlichst Bilder gleichen Formates der Reihe nach 
auf einen Streifen aufnehmen kann, wenn méeglich auch 
Bilder gleicher Helligkeit zusammenlegen, um spadter 
cinheitlichere Negative zu erhalten. 

Nun wire es in vielen Fallen recht iiberfliissig, sich 
neben dem Diabild ein Negativ anzulegen, denn diese 
Reproduktionen sind ja nur fiir eigene Zwecke gedacht 
und nicht fiir einen Ausleih oder eine Weitergabe. Aus 
diesem Grunde sollte man die Bilder sofort umkehren. 
Dies ist praktisch mit den meisten Emulsionen miglich. 
Wird diese Umkehrung richtig ausgefiihrt, erhilt man 
Bilder, die sich nicht nur durch sehr groRen Tonreich- 
tum auszeichnen, sondern auch iiber recht feines Korn 
verfiigen, da ja die gréBeren Kérner beim Negativprozel 
verbraucht wurden, so daB das Positivbild auf demsel- 
ben Schichttrager durch feinste Silberkérner aufgebaut 
wurde. In vielen Fallen kann man bei einigem Geschick 
an Stelle der tiblichen Umkehrmethoden, bei denen eine 
dosierte Zwischenbelichtung nétig ist, auch ‘eine che- 
nusche lmkehrung benutzen, die nun ihrerseits bei ein- 
wandfreier Bearbeitung fast automatisch zu guten Bil- 
dern fiihrt. Die fiir diese Arbeiten aufgewandte Miihe 
wird sich lohnen. Abgesehen davon, daB sie selber zu 
einem Unterrichtsgegenstand fiir altere Schitler werden 
kann, ist. sie auch ein Mittel, mit geringem finanziellem 
Aufwand das Material zu schaffen, das zu einem Jeben- 
disen, ‘ebensnahen Unterricht fiihren muB. —— A. B.-— 
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LICHTFILTER 


Cher die Wirkung eines Gelbfilters bei der Aufnahme 
‘ines Landschaftsbildes sind sich die meisten Amateure 
im klaren, Damit allein ist aber die Wirkungsweise der 
in der Fotografie benutzten Filter keineswegs erschop- 
fend bekannt 


Wir unterscheiden nach der Art der Wirkungsweise 
ind der Anwendunysform eine Keihe von Gruppen. Diese 
Unterscheiduny ist wichtig genug, da sie auch gleich- 
zeitig dem Fctografen die Anwenduny gefilterten Lich- 
tes in der Fotografie erleichtert. Wir unterteilen in 
folgende Gruppen: Kontrastfilter, Kumpensationstilter. 
Selektionsfilter und monochromatische Filter. 


Die Kontrastfiller sind besonders in der Mikrofoto- 
“rafie bekannt. Ihre Aufgabe ist es, das Bild m6glichst 
kontrastreich zu gestalten. Der Mikrofotograf wird z.b.. 
um die roten Stellen des Praparates dunkel auf das Bild 
zu bekommer., cin grunes Filter benutzen. Bei den an- 
ieren Farben verfarbt man entsprechend, d.h. ein Fil- 
ter wird in der Komplementarfarbe benutzi, wenn eine 
urbe besonders deutlich herausgeholt werden soll. 


Kin Kompensationsfilter kann als Filter genau so aut- 
eebaut sein wie dus Kontrastfiller. Ins hat nur eine 
«andere Aufgabe. Bekanntlich weist jede Lichtquelie cin 
otwas anderes Spektrum auf. Wird also z.B. nun an 
Stelle einer Glithlampe mit einer Bogenlampe gearbeitet. 
etwa bei einer Farbenaufnahme, deren ISmulsion aut 
Cilithlicht abgeslimmt ist. mub die Wirkung des Bogen- 
lumpenlichtes dem des Glithlichtes angepalt, also kom- 
pensiert werden. Kes wird also cin Filter benutzt, das, 
ohne den Rotanteil des Lichtes wesentlich zu beschnel- 
den, besonders den Blauanteil driickt. Wir benutzen die 
iKompensationsfilier cbenfalls innerhalb der Farben- 
fotografie. wenn beim Kopicrvorgang leichte Farbstiche 


Eine fachmannische Beratung tut 


Lie steiger.de Verbesserung unserer industriellen Lei- 
stungsfahigkeil hat zur Folge, dal’ auch in stetigem 
Mafie fir den zivilen Bedarf fotuyrafische Gerate bereit- 
sestellt werden kOnnen. Diese werden nun allerdings 
neben der reinen Amateurfotogratic auch mehr und mehr 
von den Fotogratierenden fiir berufliche Arbeit ver- 
wendet werden Die Fotografie ist aus dem modernen 
Lebensprozels nun cinmal nicht mehr fortzudenken. Sie 
ist aber auch in ihrer Anwendung so vielen Faktoren 
unterworlen, da2 eine noch so aufmerksame Fach- 
presse nicht immer alic Wiinsche nach Anregung und 
Belehrung erfiillen kann. Man kann aber nicht immer 
ohne Rat uuskommen. Schon, wenn es darum xceht, 
einen neuen Apparat aus der Fiille der schon wicder 
vefertixten Modelle auszuwahlen und die RKaufver- 
handiungen einzuleiten, muB in vielen Fallen ein ent- 
sprechender Rat. vorhanden sein, denn den Apparat, der 
fiir alle Verwendungszwecke ideal ist. gibt es nicht. An- 
dererseits gidl es mich Aufgaben, die mit einfachen Ge- 
riten ebenso gut durchzufthren sind wie mit Kumeras. 
die bei der nun cinmal nicht wegaudiskutierenden Lage 
nicht voll ausgenutzt werden und so gewissermalben un- 
nutz investierte Arbeitskraft darstellen wurden. 

Wer aher soll mun diese Beratung ibernehmen? Denn 
dak sie nétig ist. kann nicht geleugnet werden. Friiher 
hatien die Fotohandler die Méglichkeit, Kurse iiir ihre 


sSchiul} der Beilage 
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zu kompensieren sind, Das Gelbfiller in der Landschafts- 
fotografie wirkt sich auch als Kompensationsfilter aus. 

Das Selektionsfiller wiederum wird benutzt, um be- 
stimmte Spektralbereiche allein zur Wirkung kommen 
zu lassen. Sie sind in ihrer Filtercharakteristik meistens 
so, dali sie gunze Teile des Spektrums allein abschirmen. 
Werden zwei Filter mit entgegengesetzten Absorbtions- 
charakteristiken kombiniert verwendet, kénnen zuweilen 
recht enge LBereiche ausyefillert werden und zur Wir- 
kung kommen, Wir kennen diese Tatsache unter anderem 
hesonders aus der Luminiszenzfotografie. Hier soll be- 
kanntlich nur ultraviolettes Licht zur Beleuchtung der 
Objektive verwandt werden. Ebenso liegen die Verhalt- 
nisse bei der Infrarotfotografie, bei der auch mit ein 
oder zwei Filtern alles sichtbare Licht abgeschirmt 
wird, so dafi nur das fiir den Aufnahmezweck bendtigte 
Strahlenmaterial wirksam werden kann. 

Monochromatfilter werden nur selten benutzt, und 
zwar meistens in Verbindung mit einer Lichtquelle, die 
yun sich aus schon sehr besiimmte Banden aussendet, 
wie etwa die Quecksilberdampflampen. Hier konnen 
thirch Filter alle jene Strahlenberciche geschwacht wer- 
den, in denen noch wirksame Lichtemissionen stattfin- 
den, so dali nur das Lieht ciner Wellenlange wirksam 
wird. Dieses als praktisch monochromatisch zu bezeich- 
nende Licht spielt hauptsdchlich in der wissenschalt- 
lichen Fotografie cine Rolle. 

Abschlicloend sei auf eine weilere Muglichkeil, va- 
riable Filter zu erhalten, hingewiesen. Sie werden aller- 
dings nur selten in der allgemeinen Praxis angewandt 
und sind die Dispersionsfilter, bei denen die Farbdurch- 
lassigkcil sich mit der Temperatur andert. Diese von 
Schott in Zusammenarbeit mit Zei2B geschaffenen Filter- 
tvpen spiclen in der fotografischen Praxis allerdings 
keine grolse Rolle. Basser 


not! 


Kundschaft durchzufithren. ja sie hatten oft Spe- 
zialisten zur Hand, die die Probleme der Betriebe 
kannten, weil sie langsam mit in die Aufgaben ihrer 
Kunden hineingewachsen waren und nun ihre Kennt- 
nisse weiter verwerten konntlen. Wie es uns scheint. 
ist in der augenblicklichen Situation ein gewisses Vaku- 
um eingetreten. Dieses Vakuum darf nicht bleiben. Es 
mu dafir gesorgt werden, da® sich entweder Arbeits- 
gruppen bilden, die iiber das Amateurmafiige hinaus- 
gehen und sich der Probleme annchmen, oder aber man 
hat andere Wege zu beschreiten: entweder sollen ein- 
zelne die Traditionen des Fachhandels wieder pflegen. 
oder Interessengruppen sollten sich bilden. Wir sind uns 
dariiber im klaren, dal} hier ein relativ schwieriges 
Problem allcin schon dadurch gegeben ist, dafi man nicht 
innerhalb einer Berufgorganisation bleibt, sondern die 
Anwendung der Fotografie iiber alle Gebiete erstreckt. 
Diese Belange miissen geincinsam behandelt werden. 
wenn sie iberhaupt einen fruchtbaren Erfahrungsaus- 
tuusch bringen sollen. Dies ulles kann zwar auf hoherer 
Warte von der Fachpresse in Zusammenarbeit mit der 
Industrie getan werden, aber trotzdem sollten sich die 
Verantwortlichen dariiber im klaren sein, da wir auch 
besonders fiir unseren Nachwuchs in den Stadten etwas 
bendtigen, dai die Kontinuitaét des Leistungsstandes fiir 
Industrie und Wissenschaft sichert, ja sogar beschleu- 
nigt hebt. ~ Dr. G. Friek 


Fetotechnik 
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Heutiger Stand der Beleuchtungstechnik bei der Kineprojektion 


Uber Beleuchtungsfragen bei der Kineprojektion ist 
in der Fachliteratur schon sehr viel geschrieben worden. 
Da aber meist nur Teilprobleme behandelt werden, diirfte 
es ftir den interessierten Leser von Wert sein, wenn ein- 
mal eine zusammenfasscende Ubersicht tiber das gesamte 
Gebiet gegeben wird. Dabei sollen besonders folgende drei 
Fragenkomplexe beachtet werden. 

4. Mittlere Helligkeit, GleichmdBigkeit der Beleuchtung, 

Flimmerfreiheit, Bildwandausleuchtung. 

2. Die spektrale Lichtverteilung der einzelnen Licht- 
quelien, ihre Bedeutung fiir die Projektion von Farb- 
filmen. 

3, Die elektrisch-optische Ausriistung, dic Anwendbar- 
keit und Kosten der verschiedenen Projektionsarten. 

—- Die Redaktion 


Ubersicht iiber die gebrduchlichen Projektionslampen 
a) Glithlampen: 


Glihlampen sind praktisch die einzige Lichtquelle fir 
Amateurgeraéte, also Schmalfilm- und Kleinbildprojektoren. 
Sie werden ferner in vielen transportablen Kine- und Stand- 
bildprojektoren verwendet. Dicse Lampen geben bei ciner 
Farbtempcratur von etwa 3100° mittlere Leuchtdichten bis 
4000 Stiib mit Hilfsspiegel (1). 


Versuche des Verfassers wurden mit einem Kofferprojektor 
fur Normalfilm (De Vry) und Kleinbildprojektoren (Agfa- 
Karator) durchgefiihrt. 


b) Reinkohlebogenlampen: 


Mit Reinkohle arbeiten heute noch fast alle klcincren Licht- 
spieltheater; ferner sind gré&ere Schmalfilm- und Stand- 
bildprojektoren fiir Vereine und Schulen vielfach damit 
ausgeriistet. Man erreicht mit Reinkohlebogen Farbtempe- 
raturen von 3700° und Leuchtdichten von 18000 Stilb (1) 
(2) (3). H6here Werte werden nur unter Verzicht auf 
Stabilitaét erzicit (4). 


c) Becklicht (Hochintensitiitsbogen) : 


GroBe und moderne Kinotheater benutzen nur noch Beck- 
kohlen fiir dic Projektion. Dic Farbtemperatur des lcuch- 
tenden Plasmas tiber der positiven Kohle liegt bei 5500° 
(Siedepunkt von Cerkarbid) (2) (3). Der positive Krater 
selbst louchtet auBerhalb des Kohlendochtes nur mit einer 
Farbtemperatur in derselben GréBenordnung wie dic Rein- 
kohle, also wesentlich gelber. Die Inhomogenitit der Farbe 
des Beckbogens ist bei ungenauer Spiegelstellung der 
Lampe auf der Bildwand stérend sichtbar und erfordert 
sauberes Arbeiten des Vorfiihrers und exakten Kohlennach- 
schub. Die Leuchtdichte steigt mit der Stromdichte, also 
der Stromstirke je qem Kohlenquerschnitt, bis etwa 140000 
Stilb (1) (3) und mehr (4). 


d) Quecksilberdampflampe: 


Fiir Kineprojektoren kommen nur Lampen hoher Leucht- 
dichte, also Hoch- und Héchstdrucklampen in Frage. 
Wassergektihilte Héchstdrucklampen sina zwar lichttech- 
nisch sehr giinstig (5), erfordern aber au®er der unbequc- 
men Wasserkiihlung einen Umbau der elektrischen Anlage. 
Ohne wesentliche Anderung der iiblichen Theatereinrich- 
tungen kénnen die kugelférmigen Héchstdrucklampen be- 
nutzt werden (6) (7). Man erreicht damit immerhin 55 000 
Stilb gegen 90000 Stilb bei der wassergekiihlten Hoéchst- 
drucklampe. Da die Normalausfiihrung der Quecksilber- 
dampflampen im sichtbaren Spcktralgebiet nur zwei starke 
selektive Strahlungsgebiete besitzt und fiir Farbfilm mindc- 
stens drei Gebiete vorhanden sein milissen, wurde die bei 
der Projektion von Farbfilm kaum brauchbare (6) (7) Aus- 
fiihrung durch Einfiihrung von Zink und Cadmium in das 
Entladungsgefa verbessert. Die farbverbesserte Lampe 
HBO 2011 zum Beispiel gibt eine Leuchtdichte von 45 000 
Stilb (Mitteilung Osram). 


Sonstige Versuchsbedingungen 


Simvliche modernen Kineprojektoren laufen mit 24 Bild- 
wechseln pro Sekunde, wobei die Hellperiode in der Mitte 
enmal kurz unterbrochen wird. Dadurch wird cin Hellig- 
keitswechsel von 48 Perioden erreicht und die Flimmer- 
gienze heraufgesetzt (8). Die Flimmergrenze ist die 
}i:igkeit, Hell-Dunkel-Frequenz in Abhidingigkeit von 
der Bildwand-Leuchtdichte, bei der das Auge die Hel- 
lickeitswechsel nicht st6rend empfindet. Sie darf im 
lsteresse eines ruhigen Bildeindruckes auf keinen Fall 
unterschritten werden. Zur Vermeidung stroboskopischer 


iocfekte mlssen die Kineprojektionslampen mit Gleich- 
s‘7om betrieben werden, Es ist zwar schon vorge- 
shlagen worden, Lampen mit Wechselstrom in der 


F+equenz des Helligkeitswechsels zu betreiben, also z. B. 
unt 50 Perioden bei 25 Bildern je Sekunde; jedoch stdBt die 
éndcerung der zahircichen mit Synchronmotoren ausgertiste- 
ten Maschinen auf groRe Schwierigkeiten. Auch sind Be- 
a: nken geaiuBert worden, die auf 24 Bilder je Sekunde be- 
r-echnete Tonwiedergabe zu andern. 

Als Bildwande werden meist matt gestrichene oder ge- 
aptifzt Wiinde, im allgemeinen mit Léchern fiir den Schall- 
durehliG, verwendet. Silberwinde und déhnliche Ausfiihrun- 
gn konnen wegen der in verschiedenen Richtungen un- 
gicichniiBigen Reflexion (9) nur in langen schmalen 
Theatern benutzt werden. Das Reflexionsvermégen einer 
gauten ‘Tonwand liegt bei 80 Prozent. 


Helligk eitseindruck bei der Projektion 
a) Bedingungen fir die Helligkeit: 


fhe Projektionshelligkeit soll so hoch sein, da mégilichst 
viele Einzelheiten im Bild erkannt werden kénnen. 


ne hochste Unterschiedsempfindlichkeit wird unter den Be- 
dimgungen der Kineprojektion bei einer Leuchtdichte von 
1200 bis 2000 Apostilb!) auf der Bildwand und einer Leucht- 
drehte der Umgebung von 100 bis 300 asb erreicht (10). 
Cerartig helle Projektionen kommen aber wegen der Ge- 
fone des Flimmerns nicht in Frage. Die Grenze liegt bei 
*¥: Kildern/see und zweiteiliger Blende ohne eingelegten 
hcim bei etwa 70 bis 100 asb (11) (12) und ist in gewissem 
Grade abhangig von dem Bildwinkel, unter dem der Beob- 
achter die beleuchtete Fliche sieht. 

Cher 100 asb steigt die Erkennbarkeit von Details und dic 
5: hwellenempfindlichkeit ftir Helligkeitsstufen nur noch 
jangsam. unter 40 asb fallen beide Werte ziemlich schnell 
ab (11>. Es lohnt also nicht, durch apparative Anderungen, 
ver allem staéarkere Unterteilung der Umlaufblende, die Bild- 
frequenz heraufzusetzen (8). Dagegen wird man versuchen, 
moghichst nahe an die obere Helligkeitsgrenze heranzu- 
echen. 


bh) Kinflug der Dichte der Kopie: 


the ftir den Zuschauer wirksame Helligkeit wird nicht nur 
a-reh den Projektor und die Bildwand, sondern auch durch 
du: Diehte der vorgefiihrten Filmkopien bestimmt. Um 
Kuchtlinien ftir die Bildwandausleuchtung zu geben, muB 
aiso dic Dichte bzw. Transparenz der Filme bekannt scin. 


Uatersuchungen tiber die mittlere Dichte2) von Schwarz- 
w iffilmen liegen von Tuttle vor (13). Danach haben die 
nellsten Szenen im Positiv eine Dichte 0,67, also eine mitt- 
Jere Transparenz von 21 Prozent. Als Mittelwert iiber zahl- 
resche Szenen findet Tuttle den Dichtewert 1,15, gernessen 
in, Licht der Projektors. 


) Nie: wie im folgenden sind bei lichttechnischen Einheiten die von der 
of ocuen Kerze'' abgeleiteten Einheiten gemeint. Die aus dlteren Arbeiten 
stoonmenden Zahlenangaben wurden umgerechnet. Die Messung der Leucht- 
di ate wrd bei fast allen Autoren aus der Beleuchtungsstarke und dem 
i. chidichtefaktor (Reflexionsvermégen) der Bildwand bestimmt. Dic Be- 
Ie chtunesstdarke wird mit_lichtelektrischen MeBgeraiten gemessen, der 
1. chidichtefaktor durch Vergleiche mit bekannten Papierproben er- 
m tell (V7). 

} Miitlere Dichte = negativer Logarithmus der uber die Flache ge- 
m ‘alien lransparenz, 
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Kntsprechende Messungen ano ovinem Farbfilm ¢Munch- 
hnausen) sind in Figur 1 graphisch aufgetrugen. Auf der 
Abszisse bedcuten je 2 mmo eine neue Filmszene. Man 
sicht, daQ die mittlere Dichte hauptsichtich zwischen 0,9 
und £3 pendelt und nur cinmal bis 0,63 heruntergeht. Dic 
Werte liegen also trotz des etwas héheren Schieiers (0,2 
vegen 0,1) fihrich wie bet Schwarzweiffilmen. 


op) 


Dba pares ca Gabe rac bidng 


ie hellste Svelle im Bildfeld kann nattirlich wesentlich 
neller sein. Hier wurden auch ber Farbfilm Dichten bis 
herah zu 0.25 gemessen. Jedoch handelt es sich dabei nur 
um kKieine Bildtcile, die wegen des Kleinen Bildwinkels auch 
bel Uberschre:tung der Grenze von 100 asb keine Flinmer- 
wirkung geben kénnen. Fiir die Berticksichtigung des Fin- 
flusses der Kooierdichte kann man 0,6) Transpareng 25 Pro- 
sent) als unterste Grenze flr Sehwarzweilsfilm. und Farb- 
film annehmet.. 


e) Anpassung der Kopie an die Bildwandhelligheit : 
tiir die zulassigen Toleranzen ist die Frage wichtig. in wel- 
chein Helligkeitsbervich cin und dicselbe Kopie noch als 
optimal anzusoreechen ist baw. bei welcher Abweichung cine 
Anderung der Kopie erforderlich ist. Da bei héheren Leucht- 
dichten mehr Diehtestufen erkennbur sind, darr der 
sAchwarzweiBumtang der Kopie hoher sein. Tatsachlich hat 
man oft Kopien, die fiir lichtstarke Theater bestimmt 
waren, steiler entwickelt (LL). Der Gesamtwert des Positivs 
wurde 4 Bb. fiir SO asb mit 1,95, fiir 10 asb mit 1.60 fest- 
velegt old. 

Im Interesse cinheitlicher Verarbeitungsbedingungen in der 
Nopieranstalt wird diese Praxis heute wohl nur mehr selten 
ausgedbt. Dagezen kann die Intensitat des Kopierlichtes 
und damit die Diechte der Kopie ohne Schwierigkeiten ver- 
andert werdeo. Wegen der unten gekriimmten Positiv- 
charakteristik wird bei dichteren Kepien der Dichtceumfang 
groBer. 

Diese Verhdltaisse sind in Figur 2 dargestellt. Die Kurve 
xibt die Dichte des Positivs als Funktion der Belichtung 
wieder, wobei die Belichtung wie tiblich logarithmisch auf- 
vetragen ist. Der Belichtungsumfang ist durch den Dichte- 
umfang des Negutivs gegeben, Dieser wurde bei einem nor- 
mal belichteten Farbnegativ zu 1,2 bestimmt. ¢Leuchtdichte- 
umfang der fotogratierten Szene 1:60, Beleuchtungs- 
+tirke 6000 lux, Nitralicht, Filmmaterial Agfacolor-Negativ 
Typ G 1. Kariera mit 24 Bildern sec., Scktor 170 , Objek- 
liv 1:2). Der Umfany ist zweimal auf der Abszisse eut- 
vetragen, und zwar um @,75 versetzt, entsprechend zwet 
Kopierlichtstufen bei den heute auf dem Kontinent ge- 
briuchlichen Farbfilmkopiermaschinen. Die Projektion nach 
oben bis zum Schnitt mit der Positivcharakteristik liBt den 
Positivumfang erkennen, Er betriigt bei der diinneren Ko- 
ple L44, hei der diehteren 1,70 

Diese Werte wurden durch Messung an der Kopie bestaltigt, 
wohei die dichtere Kopie so ausgesucht war, daB sie bei Be- 
trachtung in ciner Vrojektion mit ciner Leuchtdichte von 
2900 ash cohne Film gemessen} als optimal eniupfunden 
wurde. 

I'm nun Aufschitisse iiber die zulassige Toleranz der Bild- 
wandleuchtdichte zu gewinnen, wurde eine Reihe Kopien mit 


are) 


abgestuften Kopierlichtern bei verschiedenen Leuchtdichtcn 
von 20 bis 300 asb vorgefiihrt und von sechs Beobachtern 
die als optimal empfundene Kopie herausgesucht. Dahei 
wurde die in Figur 2 mit 1 bezcichnete Kopie (also 2 Ko- 
pierlichtstufen unter der dichteren Kopie 2) bei Leuchtdich- 
ten von etwa 30 bis 70 ash als optimal empfunden, die dich- 
tere Kopic 2 bei 100 bis 300 asb, eine dazwischenliegende bei 
60 bis 150 asb. Kopien, die um eine Kopierlichtstufe uber 
oder unter dem Optimum lagen, wurden tihereinstimmend 


eee E 


Vbb, 2. Gratalionantutee Aghitulor-iositiy 


noch als gut bezeichnet, Kopien mit einer Abweichung von 
» 2 Lichtern waren nach Ansicht der meisten Beobachter 
noch ertrighich. 


Leuchtdichten unter etwa 30 ash gestatten Uberhuupt keine 
netriedigende Farbfilmvorfluhrung mehr. Alle Farben sehen 
weniger gesittigt aus. Dies durfte auf die bei niedrigen 
Leuchtdichten cinsetzende Mitwirkung der farbenblinden 
Stiibchen im Auge zZurtickzufiihren scin. Da man den Ko- 
pieranstalten eine Tolerenz von + 1 Kopierlicht Zubilligen 
muB, kann man also bei Benutzung von Einheitskopien cine 
Toleranz der Bildwandieuchtdichte von 40 bis 50 Prozent 
nach eben und unten zulussen. 


d) Vorsehlige ber die Bildwancausleachtung: 

Auf Grund zahlreicher Versuche und 6ffentlicher Diskus- 
sionen wurden deutsche (15) und amerikanische (16) Richt- 
linien tir die Bildwandausleuchtung in Filmtheatern autge- 
stellt. 1940 wurden die deutschen Lichtlinien von der da- 
maligen Reichsfilmkammer angenommen (17). Bin Ver- 
gleich beider Richtlinien nit Literaturverzeichnis findet sich 
In (15). In den letzten Jahren wurden vor allem in England 
Versuche zur Ermittlung der giinstigsten Lichtverhaltnisse 
angestellt. Bei den Versuchen wurde das Flimmern, die 
Nornigkeit und der allgemeine Eindruck von Schwarzweib- 
und Technicolorkopien beurteilt und als gunstigste Projek- 
tionsluuchtdichte 8 bis 16 foot-lumberts (etwa 80 bis 160 asb) 
festgelegt (20). Die Unterschiede in der Beurteilung von 
Farbtilm und Schwarzweiffilm waren hiernach gering. Nur 
die Kérnigkvit war beim Farbtilm naturgemil geringer. 


Wiihrend British Standard 1404 : 1947, in dem die oben dis- 
kutierten Versuche beschriecben sind, nur maximale und 
minimale Leuchtdichten in der Mitte der Bildwand = vor- 
schreibt. sind in den alten deutschen Vorschlagen und in der 
frunzésischen Norm NF S 27 003 auch Grenzwerte fiir dic 
Leuchtdichte an den Kanten bzw. Ecken der Bildwand und 
fiir die Betrachtung unter schiefem Winkel (Seitenplatze im 
Theater) angegeben. Die folgende Tabelle gibt eine Zusain- 
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menstellung der Werte nach den drei zitierten Unterlage. 
(Werte in neuen Apostilb, gemessen bei laufender Blende 
ohne Film). 


‘Brit.Stand. Franz, Norn 


‘Veil der Deutscher 
Bildwand) Betrachtung Vorschlag 1940  £404:1947 NFS 27-005 
Mitte senkrecht Maximum | 120 172 144 
3 i Sollwert 92 - 100 
¥ 4 Minimum | Th 86 Ty 
Rand is Minimum | 75°/, d. Mitle 75) ds Mitte 
3 schief Minimum! 50°/, d. Mitte 
(schlechtester bei senkrechter 
Platz Betrachiung 
Mitte schief (30°) | Minimum “= 73,.d.senks 
| Betraciinng 


Dic amcrikanischen Normen, die dem Verfasscr nicht vor 
lagen, diirften den englischen &hneln. In den Tiefstwerten 
fur die Bildwandmitte stimmen die drei Vorschligc recht 
gut tiberein, in den Héchstwerten bestehen Unterschicde. In 
Anbetracht des relativ gcringen Hinflusses hoher Leucht. 
dichten sollte man Héchstwerte von etwa 150 asb zulassen. 


Die Zahlen in der vierten Zcile der Tabelle sollen cine 
schlechte Ausleuchtung der Bildwand verhindern; die Zali- 
icn in der fiinften und sechsten Zeile solleon die Benutzune 
von Bildschirmen mit gerichteter Reflexion (Kristallwande. 
Perlwande) unterbinden, bei denen die Beschaucr auf den 
Seitenplitzen stark benachtciligt werden. Die Zahlen dieser 
beiden letzten Zeilen wirken sich praktisch in vdllig gleiche: 
Weise aus. Die Aufnahme der Grenzwerte entsprechend der 
vierten und flinften oder sechsten Zeile in cin zu schaffen- 
des Normblatt durfte sich empfehlen. 


Spektrale Zusammensetzung des Projektionslichtes 
a) Verwendungsmoglichkcit der verschiedenen Lampen: 


Bei der Projektion von SchwarzweiBfilm spielt die Faribe 
des Projektionslichtes nur cine untergeordnete Rolle. Fir 
Farbfilm wird allgemein Becklicht empfohlen (16) (17). 
Durch Becklicht soll der Kontrast und die Schirfe des 
Bildes sowic die Leuchtkraft der Farben erhdht werden (3). 
Uber die Méglichkeit, denselben Farbfilm bei verschieden 
gefairbtem Licht vorzufiihren, herrschen in der Literatur 
geteilte Meinungen. Nach einigen Autoren mu die Pro- 
jektionsfarbe festgelegt und gemessen werden (19). Dafiir 
werden sogar spezielle FarbmeSgerite empfohlen (21). 
die allerdings weder untereinander noch mit den inter- 
national anerkannten Farbme8verfahren tibercinstimmen 
(Normblatt DIN 5033). Mac Adam (22) behauptet, dais 
die Farbe des Projektionslichtes auch bei Farbfiln nur 
einen sehr geringen Hinflu® habe. Mit der Einfiihrung des 
Agfacolor-Verfahrens in die Kinopraxis wurden zahlreiche 
Diskussionen tiber dieses Thema in den Kreisen der Film- 
schaffenden geftihrt. 


Die alteren Typen von Quecksilberdampflampen sind nach 
Ansicht der meisten Fachleute nicht fiir Farbfilm verwend- 
bar (6), (7). 


b) Anpassung der Kopic an dic Farbe des 
Projektionslichtes: 


Um die zulissigen Toleranzen fiir die Farbe des Projek- 
tionslichtes festzustellen, verfahrt man dbnlich, wie oben 
beschrieben. Man kopiert dasselbe Negativ mit verschiede- 
nen Farbabstimmungen und sucht bei jeder Projektion 
die optimale Kopie aus. Diese Mcthode ergab im Mittel 
von sicben Beobachtern und sechs Szenen, dic jeder mehr- 
mals beurteilen mu8te, folgendes Ergebnis (N&hcres iiber 
das Kopieren von Agfacolorfilmen, insbesondere die Ko- 
pierfilterung, siehe [23]): 


Dic angestellten Versuche ergaben folgendes: 

Man kann Farbfilmkopien mit Gliihlampenlicht, Reinkohle- 
licht, Becklicht und mit der farbverbesserten Quecksilber- 
dampflampe HBO 2011 befriedigend projizieren, wenn dic 
Kopie entsprechend abgestimmt ist. Eine bei Becklicht 
gute Kopie sieht bei Reinkohle und Glihlampenlicht rit- 
lich, bei HBO-Licht griinlich aus. 


Wurde die Kopic ftir Becklicht ohne Kopierfilter gezogen, 
so mu zur Erzielung guter Kopien fiir die anderen Lai- 
pensorten mit Einschaltung folgender Filter kopiert 


worden (die Filterbezecichnungen sind dic von Agfa e!n- 
gefiihrten Zahlengruppen zur Kennzeichnung ciner Farbe): 


Giiihlampe 10 00 00, also 10 Gelb, 
Reinkohle 10 00 00, also 10 Gelb, 
Becklicht 00 00 00, also ohne Filter, 
HBO 2011 00 00 10, also 10 Blaugriin. 


Min sieht, da& die Unterschiede nur gering sind. Hine 
uit 10 Filtereinheiten vom Optimum abweichende Kopie 
kienn man noch als gut bezeichnen. 


I). Becklichtkopie kann also bei allen vier Lichtarten 
vergeftihrt werden. Dagegen wirkt die Reinkohlekopie hei 
ABO 2011 unbefriedigend. Da man der Kopieranstalt 
weeen der unvermeidlichen Entwicklungsschwankungen 
cine Toleranz von 10 Hinheitcn zugestehen mu&, kann 
man wohl, wic heute tiblich, eine Hinheitskopie ftir Beck- 
lis tt und Reinkohle herstellen. Auch eine Einheitskopie 
fiir Becklicht und HBO 2011 ware denkbar. Eine Binheits- 
kc pic fiir Reinkohle, Becklicht und Quecksilberdampflicht 
iss aber vorlaufig nicht zu verwirklichen. 


¢) Anpassung der Farbe des Projektionslichtes mitteis 
Filter: 
R:: wurde schon vorgeschlagen, die einzelnen Lampen- 
arien durch Filter aneinander anzugileichen. 


Ene Anpassung von Glihlampen oder Reinkohlen an 
Becklicht scheitert an dem hohen Lichtverlust in dem 
erforderlichen Blaufilter (mindestens 70% Absorption). 
Will man Becklicht an Reinkohle anpassen, braucht man 
vii Gelbfilter, das ctwa 40 % absorbiert. Auch dieser Licht- 
veriust ist nicht tragbar, zumal die erzielten Vorteile nur 
wore sind, 


da) Verinderung der Helligkeitswerte durch die 

Projektionsfarbe: 
Bi trachtet man cinen blauen Gegenstand einmal bei Tages- 
licht, ecinmal bei Nitralicht, so erscheint cr beim zweiten 
Male wesentlich dunkler. Entsprechend dndern sich dic 
Helligkeitswerte des Farbfilms durch die Projektion. Bei 
Becklicht sehen blaue Téne bei gleicher Allgemeinleucht- 
dichte heller aus als bei Reinkohlebogenlicht. Da die 
biauen Farben bei den meisten Farbfilmverfahren zu 
dunkel wiedergegeben werden, erklart sich vielleicht hier- 
aus die manchmal gehérte Bchauptung, Becklicht wire 
auch bei gleicher Leuchtdichte besser als anderes Bogen- 
licht, Bei der Projektion mit der farbverbesserten Queck- 
silberdampflampe HBO 2011 zeigte sich, daB rote Farb- 
i6nc zu dunkel und entsprechend violette Téne zu blau 
wivdergegeben wurden. Dieser Fehler stérte cinige Beob- 
acter erheblich. Es ware also wiinschenswert, wenn der 
Retgehalt der Lampen noch mehr heraufgesectzt werden 
kd ante. 


Weitere Einflusse bei der Projektion 
a) Strealicht und Raumauthellung: 


st:culicht riihrt einmal vom Objektiv des Projektors und 
ile. Fensters, zum anderen von den Winden des Theaters, 
“ic ureh das von der Bildwand ausgestrahlte Reflexlicht 
heieuchtet werden, her. Jeder der beiden Anteile soll unter 
1% liezen(17). In den meistcn Theatern ist diese Bedingung 
ertillt (24). Starkeres Streulicht hellt die dunklen Bild- 
tei ec auf und wirkt sich als Verflachung der Kopie aus (25). 
Avch die Raumbeleuchtung, also vor allem die Beleuch- 
lung von Notausgingen und Treppenstufen, kann sich 
stirend auswirken. Dieser EinfluB l1ABt sich durch ge- 
schickte Anordnung der Beleuchtungsk6rper (17) un- 
scl wer vermciden. Fortsetzung folgt. 


‘n dem vorstehenden Artikel ist durch die in Klammern 
sevetzten Zahlen auf einschligige Literatur hingewiesen 
worden, die zur Erlauterung der einzelnen Begriffe oder 
AUssagen dienen soll. Leider ist das dieser Veréffentlichung 
zu .runde liegende Manuskriptblatt mit den Hinweisen nicht 
nicar rechtzeitig in die Setzerei gelangt, so daf& wir diese 
crsi mit der Fortsetzung der Arbeit in Heft 10/49 veréffent- 
lichen kénnen. Wir bitten unsere Leser deshalb um Nach- 
Biel, Dic Redaktion 
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IST DIE KAMERA LICHTDICHT? 


fa Heft 5 brachien wir einen Aufsats'), der in cimer cu- 
samenenfasscnden Cbersicnt! die Gesichtspunkte behunde ltr, 
nach denen die Gule ciner Kaonera zu beurteilen ist, War 
denken, dali es an Sinn unserer Leser isl, itenn wir in 
suangloser Folye einige der dort nur kurz bcohandelten 
Punncte zum Gegenstand cines cingehonden Beschreibung 
mMaACLEN, 

Die wichtigste Voraussetzung fur das Gelingen einwand- 
freier kinematogr.ufischer Aufnahmen ist absolute Licht- 
dichtigkeit s&mtlicher Kiamerabauteile. Durch eine nicht 
erkannte winzige Undichtigkecit kiénnen viele Meter uner- 
sitziicher Aufnahinen unwiederbringlich verloren sein. Zur 
Vevrneidung solchor Verluste gehirt es zu den vordring- 
lichsten Pflichten nieht nur des Kamecrahersteliers, sondern 
auch des Kameramannes, vor dem ersten Einsatz die 
Kamera auf das Vorhandensein kleinster Undichtigkeiten, 
durch die schiidliches Nebenlicht zum Film = gelangen 
konnte, zu prufen. 

Kin Kameragehiiuse setzt sich aus mehreren Teilen zu- 
suinmen, die fest hzw. beweglich miteinander verbunden 
sind. Viele Zubehorteile. wie Kassetten, Objektivhalter und 
Objektive, VerschluBblende, Sucher, Triebwerk u. a. m., 
tmiuissen in dus Gehiuse lichtdicht eingebaul oder von 
auBen angesetzt werden. Alle Fugen und Befestigunps- 
punkte sind aber besonders yefuhrliche Stellen in bezug 
aut Undichtigkeiten. Sehr hohe Anforderungen werden 
an die Lichtdichtigkeit der Kassetten gestellt, da sie dit 
Triiger des gesamten Filmvorrates sind. Die kleinste Un- 
dichtigkeit kann den ganzen Vorrat fur die Autnahme 
nnbrauchhbar machen. Hier kommt noch erschwerend hinzu, 
da® die Kassetter Offnungen soy. Kassettenmauler 
autweisen miissen durch die der Film aus- bzw. cingefihrt 
werden kann. Sie mtissen auch bei Tageslicht mit frischem 
Film an die Kamera angesetzt oder mit belichtetem Film 
abgenommen werden konnen. 

lout nun die Kamera mit allen ihren Teilen auf véllige 
Licktdichtigkeit hin zu pruifen, konnte man zuniichst auf 
den naheliegenden Gedanken kommen, die betriebsfertig 
yusummenvesetzte und mit frischem Film beschickte 
Kamera von allen Seiten init’ einer kriftigen Lichtquele 
anzustrahlen. Etwaige undichte Stellen, durch die Neben- 
licht zum Film gelangt ist, miiten sich nach dem Ent- 
wickeln durch mehr oder weniger intensive Sehwarzungen 
bemerkbar machen, Sefhst wenn man fur diese Priifung 
helles Sonnenlicht verwendet, wird mun einsehen, daB ein 
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1oloelwrkaape 5. Metallfolienbinder 


sulches Verfahren hodchst unbefriedigend ist, denn eine 
verhandene Schwiirzung auf dem Film verrdt noch keines- 
wegs den Ort der Undichtizkeit. Der eingedrungene Licht- 
strahl kann erst nach beliebigen Reflektionen zum Film 
gelangt sein, und man kann somit aus den geschwarzten 
Filmstellen keine cindeutizen Sechitisse auf die Fehler- 
stellen ziehen. 

Wird aber das teschriebene Verfahren gewissermalgen 
umpekehrt, so gewinnt man damit verschiedene Vorteile. 
Mit -Umkehren ist gemeint, dafg& das Priiflicht, statt es 
yon auBen in das Innere der Kamera wirken zu lassen, in 
das zu priifende Gehause baw. seine Zubehdrteile verlegt 
wird und die Beobachtung in der Dunkelkammer clurch 
subjektive Betrachtung erfolgt. Dadurch erreicht man ein- 
mil, daB das dunkel adaptierte Auge auch noch die ge- 
ringsten Lichtspuren wahrnimmt und da® zweitens ohne 
weiteres die undichten Stellen lokalisiert werden. Ohne 
Verlust von wertvollem Film und von Zeit durch dessen 
fontwicklung kiénnen also die Getahrenstellen sofort fest- 
gestellt werden. 

Zur Aufhellung des Kamerainnenraumes kann im ein- 
rachsten Falle eine geniigend helle NiedervoltgliGhlampe 
verwendet werden, Wenn es sich jedoch darum handelt, 
Kameras und ihre Zubehirteile serienweise und wiederholt 
zu priifen, z. B. fiir Abnahmezwecke, wird man besondere, 
dem jeweiligen Verwendungszweck angepaRte Spezial- 
peleuchtungseinrichtungen vorziehen. Uber diese soll im 
folgenden berichtet werden, 

Kine Beleuchtungsvorrichtung mit groBer Lichtstirke 
und nahezu allseitig gleichmiBiger Ausstrahlung, die in 
der Werkpraxis Eingang gefunden hat, ist der sog. Be- 
leuchtungsstern, Abb. 1. Er gestattet fiir viele Kameriu- 
tvypen sowohl dic Priifung der WKassetten als auch der 
Gchiuse und deren Zubehor. 

Der Beleuchtungsstern besteht aus einem Isolierstoff- 
ring, dessen Bohrung dem Durchmesser des Filmaufwickel- 
kerns fiir 35-mim-Normalfilm entspricht. Auf seinem Umi- 
fang sind vier Winkelfedern angeschraubt, die cinerseits 
drei Sofittenlampen von je 10 Watt, andererseits eine 
Klemnuileiste fiir das spannungszufuhrende Leiterband auf- 
nehmen, Die Installation zu den einzelnen Lampen erfolgt 
in besonderen vingestochenen Nuten am Umfang des Rin- 
ges. Gegen metallische Beriihrung im Innern der zu prii- 
fenden Teile sind die spannungsfiihrenden Federn durch 
Isolierkappen geschiitzt. Die Spannungszufiihrung zu den 
Federn an der Klemmieiste erfolgt mittels eines Leiter- 
bandes in Gestalt eines Filmstreifens, um die Kassetten- 
nmiiuler und die Filmeinfiithrungen in das Kameragehduse 
durch Kabel nicht anomal zu verformen. In das Leiterband 


Abb, 2. Specialkupplung 
to leoierstoff-Drehitecl Db. Kabel 
Filmle:terband 


lo Verschlubdeckel b. 
o. Kontaktelement on 


u Metallfobenbauder 
4. Drehsicherung 
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sind die Leiter in Bandform eingebettct, ihr Querschnitt 
wurde fiir eine Strombelastung von 4 Ampére bestimmt. 
Der Filmstreifen muB aus nicht brennbarem Werkstoff 
bestehen; bei Verwendung von Filmband ist also »Sicher- 
heitsfilm« zu verwenden. Die Enden der Metallfolienbander 
werden einmal tiber die Klemmlciste mit den Federelemen- 
ten des Beleuchtungssterns fest verbunden, auf der ande- 
ren Seite an cine Spezialkupplung gefiihrt. 

Diese Kupplung, Abb. 2, besteht aus einem Isolierstoff- 
drehteil mit mehreren stufenférmigen Absi&tzen. Sie wird 
an Stelle des Objektivs lichtdicht in die Objektivfassung 
eingefiihrt und danach im Innern die Verbindung mit 
dem Leiterband hergestelit. Die gestuften Durchmesser 
haben den Zweck, die Spezialkupplung universcll ftir eine 
Reihe von Priifungen an verschiedenen Kameras und an 
Fassungen verschiedenen Durchmessers benutzen zu k6n- 
nen. Im Innern der Kupplung sind zwei federnde Kontakt- 
elemente angeordnet, die den Stromiibergang auf die 
Folien im Filmleiterband gewdhrleisten. Seitliche Fiihrun- 
gen und Sicherungen der Kontakte gegen Verdrehen sor- 
gen fiir einwandfreien Stromiibergang zwischen Filmband 
und Kupplung. Mit einem zweiadrigen Kabel erfolgt dic 
Spannungszufiihrung aus einer Niederspannungsleitung. 

Zur Priifung der Kassetten wird der Beleuchtungsstern 
auf den Ab- bzw. Aufwickelkern gesteckt und das Leiter- 
band wie ein gewoéhnliches Filmband durch das Kassetten- 
maul nach auBen geftihrt, wo mit Hilfe der Spezialkupp- 
lung die Verbindung zur Spannungsquelle hergestellt wird. 
Sodann kann in der Dunkelkammer durch Betrachtung 
von auRBen die Priifung auf Undichtigkeiten durchgefiihrt 
werden. 

An Hand einer schematischen Schnittzeichnung durch 
die Einspulenkassette der Askania-Z-Kamera, Abb. 3, soll 
gezeigt werden, auf welche Stellen bei der Lichtdichtig- 
keitsprtifung besonderes Augenmerk gerichtet werden mu 
und wie man diese im einzelnen konstruktiv und fer- 
tigungstechnisch lichtdicht gestalten kann. Der lichtdichte 
VerschluB zwischen dem Kassettengehiiuse und -deckel 
erfolgt bei dem Beispiel durch tibergreifende Rinder; bei 
anderen Bauarten sind vielfach umlaufende, treppen- 
férmige Absa&tze, Federn und Nuten oder Uherlappungen 
gebrauchlich. An den Filmschleusen — Kassettenmaulern 
--- wird der Lichtabschlu& unter Berticksichtigung der 
Filmschonung in der Regel durch Samtpolster oder in 
Form einer Labyrinthanordnung erreicht. Fiir Wellen- 
durechfthrungen zum Ab- bzw. Aufwickelkern in der Kas- 
sette werden meist Btinde, stufenférmige Absitze, Ring- 
nuten u. #. vorgesehen. 

Die Priifung der Kameragehiiuse mit dem Beleuchtungs- 
stern geschieht in &hnlicher Weise wie dic Kassetten- 
prifung. Diesmal wird der Beleuchtungsstern auf cine 
Triebwerkswelle gesteckt und das Filmleiterband durch 
das Bildfenster und die gedffnete VerschluBblende zur 
Objektivfassung gefiihrt. In der Objektivfassung’ befindet. 
sich wiederum die Spezialkupplung, mit der jetzt im Innern 
des Kameragehiuses eine Verbindung zum Leiterband her- 
gestellt werden muf. 

Die schematische Darstellung eines Gehiiuses der Cine- 
phon-Handkamera, Abb. 4, gibt einen Uberblick, welche 
Stellen besonders gefahrdet sind im Hinblick auf mégliche 

Tndichtigkeiten und mit welchen Mitteln ihre lichtdichte 
Ausbildung in der Praxis gelist wird. Die Fugen zwischen 
dem Geha&use und der Verschlu&tiir werden durch um- 
laufende Stufenleisten u. & vor eindringendem Licht 
geschiitzt. Bei der Objektivhalterung in Form von Revol- 
verkopfftihrungen finden Uberwiirfe, Schwalbenschwanz- 
fithrungen oder Stufenscheiben Anwendung; die Objektive 
selbst werden durch einrastende Ringfedern oder Sezment- 
verschltisse verriegelt. Der Sucher ist mittels Samtdichtung 
oder treppenformigen Absitzen an das Kameragehdiuse 
angesctzt bzw. fest mit ihm verschraubt. Hin in einigen 
Fallen vorgesehener selbttatiger Sucherverschlu8 spricht 
auf Stirndruck tiber die Augenmuschel an. Ftir die Hand- 
haben und Wellendurchfiihrungen vom Triebwerk zu den 
Schaltorganen und Anzeigegerdten wird der lichtdichte 
Durchgang wiederum durch gestufte Durchmesser, Btinde 
u. dgl. erzielt. 

Mit dem Beleuchtungsstern kénnen demnach auBer dem 
eigentlichen Kameragehiduse solche Zubehérteile gepriift 
werden, die unmittelbar mit dem Gehiuse verbunden sind; 


en G. Schematische Darstellung der Askania-Z-Linspulenkasselle 


1. Kassettengchiuse 4, Fihrungsrolle 
2. Kassettendeckel 5, Samtdichtung 
‘3. Kassettenmaul 6. Ab- bzw. Aufwickelkern 


jazu zihlen: die Objektivhalter in Form von Revolver- 
xopflithrungen, die Sucheranschltisse und die Wellendurch- 
flibrungen fiir Handhaben sowie Motor, Tachometer, 
Milmzihlwerk usw. 


Die Beobachtungen zur Lichtdichtigkeitspriifung sind 
subjektiver Art. Es ist demnach nicht mit Sicherheit zu 
sagen, inwieweit ein wahrgenommener Lichtschein dem 
“jlm schddlich sein wird. Hiertiber gibt am besten die 


Hrfahrung Aufschlug. — Ing. H. Voigt: - 


Technisches Biro ftir Kinematografie 


Abb. 4. Schematische Darstellung des Cinephon-Kameragchauses 
.. Kameragehiuse 9. Sucher 

1, GrehduseverschluBttir 10. Prismen 

OK tte 11. SucherverschluB 

i. Ohvektivtréger-Revolverkopf 12. Samtdichtung 

» Obvektive 13. Antriebsmotor 

5. Lazerung des Revolverkopfes 14. Kniegelenkauslésung der 


*. VerschluBblende 


: Kassettenmaulabdichtung 
» }#ibntenster 
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AUS DER FRUHZEIT DER TONFILM-ENTWICKLUNG 


Grundlegende Arbeiten zur Lichtton-Aufzeichnung 


Als Sven A:son Berqlind schon im 
Jahre 1906 seine erfolgreichen Licht- 
tonaufnahmen auf umlaufenden Foto- 
p-atten vornahra und sowohl Dichtr- 
als auch Zackenschrift fotografisch 
anfzeichnete, bediente er sich eines 
Schwingspiegels, der, von der Auf- 
nihmemembrane mechanisch gesteu- 
ert, Schallbilder erzeugte, die in Ton- 
qualitdat etwa auf der gleichen Stufe 
standen. wie die des -Phonographen- 
oder .Grammophons der damaligen 
Aeit. 


Die Unterschiede der beiden letzt- 
genannten Verféahren bestanden darin, 
daB Edison in seinem ~Phonographen 
lingsgerichtete Zeichen auf Walzen, 
Berliner im »Grammophon~ scitlich 
ausschlagende Aufzeichnungen auf 
Schallplatten cinschneiden lieR. 


Berglund dagegen verwendete nach 
dem gleichen, mechanischen Prinzip 
aber nicht den Achatstift. oder den 
Schneidstichel, sondern den zeichnen- 
den, abgelenkter. Lichtstrahl auf Foto- 
platten fiir beide Tonschriften. Ess ist 
wichtig, daQ wir uns vergegenwdr- 
tigen, da& damals alle Tonaufzeich- 
mungen stets auf dem mechanischen 
Prinzip von Edison basierten. Alle 
Denkarbcit der Erfinder wurde gomit 
durch Vorurteil und nicht mehr vor- 
nussetzungsloses Denken in eine Sack- 
gasse geftihrt, weil jeder den groB- 
awrtigen Erstgedanken zu verbessern 
trachtete und dadurch von neuen, 
cigenen Wegen abgclenkt wurde. (Et- 
was Ahniiches bietet im groBten Mals- 
stabe die Forschungsarbeit des Ari- 
stoteles und die in seinen Gedanken 
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Aba. 7. Sotedeb des Bergiaund-Lichtrelars. 


befangene Wissenschaft des Mittel- 
alters). 


In welcher Art und Weise Berglund 
seinen Schwinyspiegel auf der ge- 
spannten Membrane angeordnet hatte, 
InBt sich am desten aus einer der 
Patentschriften entnommenen Skizzc 
evsehen (Abb. 1). 


Es ist weiter wertvoll zu beobach- 
ten, wie es Berglund ermoglichte, von 
dem cinfachen, gleichfoérmigen Mit- 
schwingen des Spicgels auf der Mem- 
brane, zu einem Winkelausschlag zu 
gelangen, der die Aufzeichnung ciner 
oder mehrerer Zackenspuren gestat- 
tete. Der > Lichthebel« war ftir seine 
Aufzeichnungsart von auBerordent- 
licher Wichtigkeit und wahrhaft -aus- 
schlaggebender : Bedeutung. 


=  Saipgel 
aoe verde 
Schrfeide Spite 
Memoran — Bavermagnet 
as 


Abb. 2. spreqein tikatur DRP 113 749 


In diesem Zusammenhange ist das 
DRP 113739 interessant, dus einen 
-Spiegelindikator~ schtitzte. Dieses 
Patent wurde im Jahre 1899 erteilt 
und zeigt cinen ovalen, horizontal 
liegenden Dauecrmagneten bei dem, 
auf Schneide und Spitze gelagert, cin 
Metalischeibchen angeordnet ist, das 
ein Spiegelchen trigt (Abb.2). Das 
Metallscheibchen steht in Verhbindung 
mit einem Elektromagneten oder 
ciner Telefonmembrane. 


Durch die Anziehungskraft des 
Dauermagneten wird das Scheibchen 
in seiner horizontalen Lage auf 
Schneide und Spitze festgehalten. 
kann aber vertikal, also in Richtung 
der Membrane schwingen, da_ die 
Spitze der auf dem Dauermagneten 
federnd angeordneten Vorrichtung mit 
den Membranbewegungen in Verbin- 
dung steht. 


Diese allerdings nur horizontal hbe- 
nutzbare Einrichtung muB als Vor- 
liufer des Berglundschen Schwing- 
spiegels angesehen werden. Berglund 
hat dieses Patent gekannt. Weren 
der nur geringen magnetischen Kleb- 
kraft war die horizontale Anordnung 
Bedinguneg. 


AuRerdem war auch die Dimpfung 
der Spitzenfeder far Tonaufzeichnun- 
ven zu groB. Wegen Anbringung des 
~Aufnahmeschalltrichters: (eines da- 
inals ungeheuer wichtigen Requisits) 
muBte eine vertikale Form gefunden 
werden. 


Welche verbessernde, aus seiner 
Erfahrung abgeleitete Losung Berg- 
lund wiahlte, zeigte bereits die Abb. 1, 


Seine Ausfiihrung ist gewissermaBen 
nur eine Riickerinnerung an Gesehe- 
nes und im Gedichtnis Aufgespeicher- 
tes, das mit der ursprtinglichen Ori- 
ginalerfindung kaum_ irgendwelche 
Bertihrungspunkte hat, denn der Spie- 
gel in Verhindung mit der Membrane 
war dureh die Anwendung eines 
parallelgerichteten Lichtbtischels ge- 
boten. 


Aufhingung des Spiegelchens in 
Scharnieren erschien zweckvoller, 
denn dann konnte auf das magne- 
tische Kraftfeld verzichtet werden 
und das Spiegelchen war au®erdem 
gegen Herabfallen gesichert. Hine 
gewisse Dampfung hat Berglund 
durch eine Gummizwischenlage bei- 
hehalten. Das geschah im Jahre 1910. 


Dies Beispiel I4Qt erkennen, wie 
eine fiir véllig andere Zwecke geschaf- 
fene Ejinrichtung doch wertvollste 
Anregung zur Fortentwicklung einer 
Erfindung zu bieten vermag. Ein Bei- 
spiel, wie durch Ideenableitung, -ver- 
bindung und Experiment sich Erfin- 
dungskunst entwickelt. 


Aber auch an einem weiteren Falle 
lit sich das fiir die Berglundschen 
Konstruktionen nachweisen, der aller- 
dings auf einen direkten Erfinder- 
wettstreit herausliuft. Das im Jahre 
1898 erteilte DRP 130509 auf ein 
Tonaufnahme- und Wiedergabegerat 
war allerdings in der Zwischenzeit 
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geléscht worden, weil es wahrschein- 
lich weder einen Ton aufgenommen, 
gveschweige denn wiedergegeben hatte 
(Abb. 3). 


Lehrreich hierbei ist der Zusam- 
menbau von Aufnahme und Wieder- 
gabe in einem Gerdt. Eine Tatsache, 
in der immer wieder die Edisonsche 
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Erfindung des »Phonographen< nach- 
wirkt, der zu dieser Zeit mit Auf- 
nahme- und Wiedergabemembrane 
geliefert wurde. Dem Erfinder war 
auch die wirtschaftliche Seite wohl 
sehr wichtig, denn er gibt in der 
Patentschrift besonders die Verviel- 
faltigung der Filmstreifen an. Als 
Lichtquelle ftir die Aufnahme sowohl 
als auch ftir die Wiedergabe kam nur 
Tageslicht in Frage und als Auf- 
nahmemembrane wird ein »diinner, 
der Hinwirkung der Schallwellen 
nachgebender Spiegel« bezeichnet. 
Spaltoptik, Blenden oder dergleichen 
werden nicht genannt. 


Zur Wiedergabe wurde das Rohr 
des Lichtmikrofons abgenommen und 
der auf der Riickseite der Filmbahn 
eingesetzte Stépsel entfernt, so daB 
sich die Flut des Tageslichtes durch 
die Tonaufzeichnung auf das »Pho- 
nophon< von Bell ergo8. Wir kénnen 
uns heute vorstellen, was hierbei zu 
»héren« war. 


Berglund hat auch diese Erfindung 
aus der Patentschrift gekannt, und 
es ist hochinteressant zu sehen, was 
sein Erfindergehirn aus dieser an sich 
technisch unmégilichen Sache machte. 
Er schuf daraus sein Lichtmikrofon 
(Abb. 4), wie er in miindlichen Er- 
érterungen zum Ausdruck brachte. 


Die ungeféhre Grundidee der Berg- 
lundaufzeichnung ist aus dem Prinzip 
der Jalousieblende (Abb. 4), ersicht- 
lich. Die praktische Anwendung in 
Form eines Handapparates war be- 
sonders fiir den Funksprechverkehr 
gedacht, den es allerdings 1920 noch 
nicht gab. 


Schwing - Spreget 
a 


Abbild d Blende 
+1 Seten -Zelle 


ih 


Abb. 4. Berglund-Lichtmikrofon_ . 
Vorrichtung in Handapparat montiert 


Die Verwendung des Selens -— 1817 
von Berzelius entdeckt — war fiir 
alle derartigen Versuche iiblich, Berg- 
lund verbesserte die Zellen jedoch 
erheblich durch kondensatorartig an- 
geordnete Gravierung, Kleinzellen- 
einteilung, Sensibilisierung durch La- 
vendelél und elektrische Kompen- 


sationsschaltung ur 


der Tragheit des S-lens 


Auch hier trieb er auf Grund der 
gewonnenen Bindriicke die Entwick- 
lung voran und befruchtcte mit neuen 
Ideen und in weitcren Ausfitthrungs- 
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Abb, 5, Tonaufnahme- and Wiedergabe-Ein- 
richtung I9¢P 322 505 


formen lingst Verzessenes. Stets ar- 
beitete er mit Spait und Blende, so 
da&¥ bereits 1911 schon alle Lichtton- 
aufzeichnungen theoretisch und prak- 
tisch méglich warer: Dichteschrift —- 
einfache Zacke Einfachdoppel- 
zacke und Vielfachidoppe:zacke. 


Wire Berglund rur Nachempfinder 
ohne eigene Erfindungsgabe gewesen, 
so hatte er mit dem ihm zur Ver- 
fiigung stehenden veistizen Material 
anderer Erfinder genau so wenig an- 
fangen kénnen wie dicjenigen, die 
ebenfalls diese Unterlazen kannten 
oder sogar Ausfiihrungen gesehen 
hatten. Seine Blendenlormen  ver- 
inderte er unentwert, so daB sich aus 
Spalt gegen Spalt, Dreieck gegen 
Spalt, Zacken gegen Spalt oder wie 
er sich auszudriicken pflegte seine 
Kammblende, alle nur denkbaren 
Tonschriften ergaben und als Auf- 
zeichnungsart tatsé.hlich keine Form 
mehr zu erfinden iibrigblieb. Unter 
anderen schuf er :iuch Zackenblen- 
den mit sinusf6rniigen Verlauf der 
Kurven. Die Ausfiihrungen. sind heute 
verbessert, die Grundidee der Licht- 
tonaufzeichnung blieb unerschiittert. 


Berglund war trefschiirfend und 
griindlich und erkannte deshalb auch 
die Schwache der rein mechanischen 
Aufzeichnung und stichte nach Wegen 
zur Lésung der triigheitslosen, elek- 
trischen Aufnahme 


EHinen Weg hierz: schien das im 
Jahre 1918 erteilte DRI’ 322505 zu 
bieten, das unter 1!mstinden erwor- 
ben werden konnte. Auch bei diesem 
Patent war wiederum Aufnahme und 


Wiedergabe in einem Gerdt: vereinigt. 
Die elektrische Aufnahme sollte tiber 
ein Kohlekérner-Mikrofon erfolgen, 
dessen Leistung auf zwei doppel- 
polige Magnetsysteme mit Anker- 
spiegeln tibertragen wurde (Abb. 5 
und 6). 


Wenn man besonders die Abb. 6 
unter den Gesichtspunkten des Stan- 
des der Tonfilmtechnik betrachtet, so 
hat diese Aufzeichnungsart mit der 
direkt modern aussehenden Tonschrift 
innerhalb der Perforation geradezu 
etwas Bestechendes. Leider hielt aber 
auch damals schon der Hindruck 
nicht lange an: er zerschellte an den 
»Lasthebemagneten<. 


Die Hinfach - Doppelzackenschrift 
war (damit) vorhanden, zwar auf 
gesamter Filmbreite aufgezeichnet, 
man konnte sie aber doch beliebig 
in die Bildaufzeichnung hineinver- 
legen, Das war also nichts Neues. 
Sehr primitiv war die Handkurbel. 
Bereits von Anfang an arbeitete Berg- 
lund elektromotorisch mit einer Film- 
geschwindigkeit von 22 Bildern je 
Sekunde. Auch die sehr ecinfache 
Optik mit den Trichtern zum Schutze 
gegen Nebenlicht lie8 die Hinrichtung 
ungeeignet erscheinen, um die Berg- 
lundaufzeichnung zu verbessern. 


Man tberlege sich nur einmal, wie 
der Frequenzgang einer derartigen 
Anlage ausgesehen haben mag: unge- 
niigende Optiken, kein Spaltbild, rela- 
tiv groBe zu bewegende Massen, dicht 
aneinanderliegende sich quetschende 
Amplituden, ungleichméBiger Lauf 
usw. — und dann dazu noch der 
Frequenzgang vielleicht eines Post- 
mikrofons mit seiner »Frequenz- 
treue«! -—- die Sache wurde verworfen. 


“alg 
metas 


Ankerspiegel 


\ # Magnelsystem 


Abb. 6. Aufnahmeeinrichtung DRI’ 322 505 


In diesem Augenblick muf&te Berg- 
lund sein Erfinderdenken umstellen. 
Er mu&Bte véllig voraussetzungslos 
arbeiten, sich an keine Gegebenheiten 
mehr erinnern. Das gltickte ihm. Er 
entwarf eine tragheitslose Kinrichtung, 
die mit den Alpha- und Betastrahlen 
einer radioaktiven Substanz arbeitete 
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und die Gainmastrahlen, die sich 
nicht beugen lassen, herausfilterte. 
Diese Vorrichtung hatte eine wir- 
kungsvolle rein elektrische Aufnahme 
ohne Licht erméglichen kénnen, Hdttr 
... Wenn in der Zwischenzeit nicht 
die Aufnahmeeinrichtung der Trier- 
von-Erfinder dagewesen wire! (ctwa 
170 Patente vegen 15 von Berglund). 

Die Wissenschaft ist an voraus- 
setzungsloses Denken gebunden. Dic- 
sen Satz hat die Triergon-Gruppe fiir 
das Gehbiet des Tonfilms bewicsen. 

Ks wird leider heute viel als Selbst- 
verstandlichkeit hingenommen, woran 
fihige und tiichtige Menschen ihr 
Leven lang ausdauernd und zithe ge- 
arheitet haben, proBe und kleine Er- 
folze errangen, aber auch eine Unzahl 
von Fehlschligen erlitten, um dann 
zum Schlusse doch in dem Meer der 
Vergessenheit unterzutauchen. Nur 
wenige Fachkundige denken heute 
noch an Sven A:son Beraqlund oder 
kennen iiberhaupt noch seinen Na- 
men? Rufen wir uns die Daten scines 
Tenens doch einmal zurtick ins Ge- 
dachtnis! 

Am 20. Juli 1881 erblickt Berglund 
in Stockholm das Licht der Welt. 
1901 bis 1903 firden wir den jungen 
Studenten an der Technischen Hoch- 
sehule in Charlottenburg. Zu Beginn 
des Jahres 1906 macht er seine Licht- 
tonaufzeichnungen auf rotierenden 
Schallplatten. Der angehende Papier- 
fachmann ist zur Tonphysik umge- 
schwenkt. 

Die erste Doppelbandtonfilmauf- 
nithme wird 1911 bei der Firma Goerz 


Kurzreferate 


Eine Zeitlupenkamera 
fiir 160000 Bilder in der Sekunde 


Neuzeitliche SehnelNkameras  ver- 
wenden nicht mehr den ruckartigen 
Kilmtransport, sondern gehen zum 
stcetigen Filmlaut ttber, wodurch Auf- 
nahmen von Tausenden von Bildern 
in der Sekunde mdglich werden. Die 
Société Merlin et Gerin-Debuit ent- 
wickelte cine Ultrarapid-Kamera fur 
109000 Bilder in der Sekunde. Der 
Film wird auf die Innensecite cines um 
seine Achse beweglichen Radkranzes 
velegt, der vor der Aufnahme auf die 
eewtinschte Geschwindigkeit his zu 
253) m'‘s gebracht wird. Verwendet 
wird Normalfilnt von 385 mm Breite 
und 1.9m Linge. auf dem drei Reihen 
mit je 250 Bildern aufgenommen wer- 
den kénnen, Als Trager cines Teiles 
der Optik dient der gleiche Radkranz, 
aut dem der Film innen autliegt. 
liese Teiloptiken sind in drei Reihen 
mit je 250 Offnungen als Anastigmate 
angebracht. Jede Reihe ist um ein 
Drittel des Linsenabstandes gegen die 
benachharte verschohen, so daB ab- 
wechselnd aus jeder Reihe eine Linse 
ar. einem vor dem Rad fest angeord- 
neten Objektiv vorbeilauft. Das Ob- 
jeativ ist in seiner Liangachse ver- 
schiebbar angeordnet und ermdglicht 
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durchgefiihrt. Die Friichte dieser Ar- 
beiten sind das Patent des Schwing- 
spiegels Nr. 241 808 vom 3. Juni 1911 
und dasjenige der Vielzackenschrift 
Nr. 282778, das am 28. August 1912 
erteilt wird. 

“ur Vorfiihrung verwendet Berg- 
lund eine 22 Sck./Bilderaufnahme und 
kuppelt das Tongeraét mit Selenzelle 
gicichlaufend starr an, das die auf 
gesamter Filmbreite aufgezeichnete 
Tonspur (22 Zacken) durchzieht. Un- 
sere heutigen Doppeltbandmaschinen 
haben das gieiche Prinzip. Jede 
Bildrolle muBte also mit der Tonrolle 
erneut synchron angelegt werden. 

Durch den ersten Weltkrieg wurde 
die Berliner Ta&tigkeit unterbrochen. 
Berglund iibersiedelt nach Stockholm 
und setzt dort im stillen seine Ver- 
suche fort. Die von ihm ins Leben 
gerufene Schwedische Geselischaft 
-FILMFOTOFON:= tritt dann am 
17. Februar 1921 mit der ersten Licht- 
tonvorfiihrung der Welt mit einem 
Schlage in das allgemeine Intercsse, 
erregt groBes Aufsehen, um = aber 
ebenso schnell wieder in die Verges- 
senheit zu versinken, weil die Theater- 
technik versagt. 

Die Erzeugung hochwertiger Auf- 
nahmen und Apparate soll 1921 und 
{922 in Verbindung mit den Erne- 
mann-Werken unter der Leltung des 
Verfassers nufgenommen werden. Die 
Arbeiten kommen trotz ausgezeich- 
neter Einzelergebnisse nicht recht 
voran. Es sind die gleichen Griinde, 
die die genialen Triergon-Mianner zur 
gleichen Zeit fast zur Verzweiflung 


Scharfeinstellungen auf Objekte im 
Anbstand von 0,8 m bis Unendlich. Die 
Radkranzobjektive sind aus drei Lin- 
sen zusammengesetzte Anastigmate 
von 20 mm Brennweite und einer Off- 
nung F--1:3,5. Das feste Objektiv 
hat 70 mm Durchmesser, 350 mm 
Brennweite und ist achromatisch. 
Das Geschwindigkeitsverhiiltnis der 
bewegten Linsen zu der des Filmes 
hingt ab von der gegenscitigen Ent- 
fernung der Bildebene des festen Ob- 
jektivs und des optischen Mittelpunk- 
tes der beweglichen Linsen sowie von 
der Brennweite der beweglichen Lin- 
sen, Dadurch, daB die Drehachse des 
Rades in der Bildebene des festen Ob- 
jektives liegt, erhalten Film und Linse 
gleiche Winkelgeschwindigkeit, wo- 
durch Synchronismus und Rildscharfe 
immer erreicht werden, Die Bedie- 
nung der Kamera ist also einfach, 
weil nur wie bel einer gewdhnlichen 
Kamera das Objektiv scharf einzustcl- 
len ist. Zu der Einstellung gehort 
noch ein synchronisierter VerschluB, 
der die Belichtung wahrend einer ein- 
zigen Trommelumdrehung ermdg- 
licht, auBerdem ein Antriebsmotor 
und Einrichtungen, die die Einstellung 
dea Apparates in zwel senkrechten 
Ebenen gestatten. Die ganze Anord- 
nung ist in ciner Kabine unterge- 
hracht, die die notwendigen elektri- 
schen Zubehérteile und cine selbst- 
titige Filmentwicklung enthdlt. Mit 


getrieben haben: die Lautsprecher- 
technik fehlt noch. Der Tonfilm 
wkrachzt« sich durch, wie die Presse 
—- leider wahrheitsgetreu --- berichtet. 

Berglund geht 1923 zurtick nach 
Berlin und er6ffnet dort sein eigenes 
physikalisches Laboratorium. Spater 
Kann er dann seine Arbeiten mit 
Hilfe der TOBIS weiter fortftihren 
und 1935 erlebt er den groBen Erfolg 
der Weltanerkennung seiner Vielfach- 
doppelzacke, die tiber Amerika ins 
alte Europa, ihre Heimat, zurtickkehrt. 
Am 16. Januar 1936 verleiht ihm die 
Technische Hochschule zu Charlot- 
tenburg den Titel eines Ehrendoktors, 
aber schon am 25. Mai 1937 endet sein 
arbeitsreiches, kiimpferisches Leben 
fiir den Tonfilm. Das wollen wir nicht 
vergessen und es ihm danken. 

Was koOnnen uns nun aber ganz 
allgemein die vorstehenden Betrach- 
tungen der Frtihentwicklungsstufen 
einer Erfindung WNitzliches  tber- 
liefern? Nicht mehr oder weniger 
als die bemerkenswerte Tatsache, daf 
eine Idee selbst wenn ihr Ur- 
gedanke durch Belastung mit Feh- 
lern und Vorurteilen von vornherein 
dazu verurteilt ist, in einer Sackgasse 
zu enden - . dennoch in der Lage ist, 
wichtige und wesentliche Schliisse 
fiir Zukunftsentwicklungen auszu- 
lésen. Ergebnisse, die fiir die Weiter- 
entwicklung eines grundlegenden Gc- 
dankens zu einer groBen Erfindung 
von auBerordentlicher Bedeutung 
sind. — W. Filzinger — 


einer Spezialkopiermaschine lassen 
sich die Bilder auf einen 16-mm-Film 
kopieren, wonach die Bilder dann mit 
handelsiiblichen Apparaten als Zeit- 
lupenfilm vorgeftihrt werden kénnen. 
Nach M. Gerardin, Merger Maga- 

zine 1948, Nr. 37, S. 5/14. 
-- tsch - - 


Kohrengeriiste in Ateliers. Neuer- 
dings werden in Filmateliers in Den- 
ham (England) bei Filmaufbauten 
Rohrgeriiste angewendet, die meist 
aus Aluminiumrohren bestehen, 
welche miteinander verschraubt wer- 
den. Gegeniiber Holz haben die Rohr- 
geriiste den Vorteil einer erheblichen 
Zeitersparnis und Gewichtsverminde- 
rung, wodurch ihre Wiederverwen- 
dung und ihr Aufbau merklich er- 
leichtert werden. Dadurch wird auch 
eine wesentliche Kostenersparnis er- 
zielt: diese wird fiir kleinere Ateliers 
in England auf etwa 100 Pfund Ster- 
ling je Tag veranschlagt. -tsch — 


Ein neuer Farbfilm in USA. Die 
E. I. Du Pont de Nemours & Co. Inc. 
in Wilmington entwickelte einen neuen 
Farbfilm, der grundlegende Verbesse- 
rungen aufweist. Die Gelatineschicht 
bildet gleichzeitig den bisher bei Farb- 
tilmen verwendeten Farbgeber. Durch 
die Kombination von Band und Farb- 
geber soll eine ausgezeichnete Farb- 
wiedergabe und gréGere Bildschirfe 
erreicht werden. tsch --- 
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Internationale Kulturfilmtagung in 
Hamburg. Auf der im Mai 1949 be- 
endeten »Internationalen Kulturfilm- 
tagung<« wurde die »Deutsche Gesell- 
schaft zur Férderung des Kultur- und 
Dokumentarfilms« gegriindet, die 
auBerdem den Erfahrungs- und Film- 
austausch mit dem Ausland anstrebt. 
Zur Mitarbeit erklarten sich die Ver- 
treter Australiens, Dinemarks, Frank- 
reichs, GroBbritanniens, Italiens, der 
Schweiz, der Sowjetunion und Spa- 
niens bereit. Die genannten Linder 
sollen korrespondierende Mitglieder 
stellen. -— tsch ~~ 


Die Bildtonmaschine Ernemann 
VIL B wird wieder serienmifRig her- 
gestellt und geliefert. Die Produk- 
tionsstatte ist die gleiche wie friiher: 
Das Turmhaus der Zei& Ikon, Dres- 
den, in dem seit 25 Jahren die welt- 
bekannten Hrnemann-Kinomaschinen 
gebaut werden. Zur Kennzeichnung, 
daB die neuen, serienméRigen HErne- 
mann VII B in gileicher Giite und 
Qualitat hergestellt sind, trigt jede 
Maschine ein besonderes Giitezeichen 
und erhd&lt einen Priifschein. Diese 
MaBnahme ist auRerdem erforderlich 
geworden, da reparierte und aufge- 
arbeitete Maschinen als fabrikneu 
angeboten werden. Die Lieferung der 


Erich Stephan 


Fachgeschiaft fiir Kino- und Fotobedarf 


Leipzig C1 


QuerstraBe 23 


Komplette Tonfilmanlagen 
Transportable Kofferanlagen 


Zubehér 


fiir Normal- und Schmalfilm 
Filmaufnahmegeriate jeder Art 


VERKAUF 


ANKAUF 


8-mm-.,16-mm.,35-mm., 
SPIELFILME 


Ankouf — Verkauf — Tausch 


Kasco, Berlin W 15 


FasanenstraBe 28, Telefon 9119 37 
direkt am Kurfiirstendamm 


Auch Gelegenheitsanzeigen in 


FILMLIEBLINGE Postkartengrife 
(24 P£ an Wiederverkaufer) Lieferung 
auch an Private - Starfoto 

(Berolinahaus), Berlin C 2,Alexanderplatz 1 


Gepriifter Filmvorfihrer, 35 Jahre al alt, 
seit 1936 im Fach. Gearbeitet in Hrestau und 
Sagan, Suche als Alleipvorfiihrer od. 1. Film- 
vorfiihrer neue Stellung. Angebote an: Fried- 
rich Krusch, z.Z. Klein Vargula 11 (15) 


»BILD und TON« 


fihren zum geschaftlichen Erfolg! 


0,50 DM kostet die 41 mm breite Millimeterzeile 
Anzeigenannahme: Deutscher Filmverlag GmbH., Berlin W 8, Unter den Linden 11 


serienméBigen Eriemann VII B er- 
folgt grunds&tzlich nur tiber den an- 
erkannten Fachkin»ohandel. 

MoW. Drsd. — 


Kinogerite ftir Bulgarien. Die ZeiB- 
Ikon-Werke in Dresden bekamen aus 
Bulgarien einen Auftrag auf Liefe- 
rung von Kinogeriiten im Werte von 
15 000 Dollar. Die Genehmigung der 
deutschen und bulgarischen Behérden 
liegt bereits vor. ~-= tsch — 


Wieder »Korelle« -Kameras. Die Ver- 
einigung volkscigener Betriebe, Ab- 
teilung Feinmechanik, Optik, Hlek- 
trotechnik, des Landes Sachsen plant 
den Bau der Reflexkamera »Korelle<, 
die friiher von der Firma Kochmann 
hergestellt wurde und im Ausland 
sehr begehrt war in verbesserter 
Form. Hierzu werden die Wefo-Werk- 
stitten in Dresden. die gegenwirtig 
Lupen anfertigen, suf die Produktion 
von Kameras umgestellt. Die »Korelle« 
hat das Format 6 * 6 und ist mit 
einem Zei®B-Tessar 1:2,3, mit aus- 
wechselbaren Tele-Optiken und einer 
Vakublitzvorrichtung ausgertistet. 
Ohne auswechselbare Optiken soll die 
Kamera etwa 170 [)M Ost. kosten. Die 
ersten »Korelle<-Anparate sollen aut 


| Wir liefern 


Reproduktionen, VergroSerungen, schwarz-weif§ und handkoloriert 
tanch Rohvergré8erungen), kaschiert und unkaschiert, schnellstens und 
preiswert in gediegener Ausfiihrung an Fachhandel, Vertriebsfirmen 
und Vertreter. Wir verarbeiten nur Papiere mit Fdeloberflachen. 


ane OLETAX 


Handel - Wirtschaft - Industrie === 


der Leipziger Friihjahrsmesse 1950 
vorgeftihrt werden. oo te 


Sowjetische Filmerfolge. Auf einer 
Konferenz der Filmschaffenden gab 
der Minister fiir Kinematografie der 
UdSSR bekannt, daB im Jahre 1948 
etwa 285 Millionen Kinobesucher im 
Ausland sowjctische Filme betrach- 
teten. Die sowjetische Filmindustrie 
stellte 1948 etwa 327 Filme aller Art 
her. tsch -—- 


Ein polnisches Marchenfilm-Studio. 
In Moczydlo bei Warschau wird ein 
neues Miarchenfilm-Studio errichtet, 
dessen Gesamtkosten auf etwa 7 Mil- 
liarden Zloty geschitzt werden. Die 
Baukosten dieses Studios hbetragen 
etwa 4 Milliarden Zloty. Nach Fertig- 
stellung des Ateliers sollen etwa zwei 
abendfiillende Mirchenfilme im Monat 
hergestellt werden. —t-—- 


Ungarische Farbfilmproduktion. Un- 
garische Ateliers sind jetzt auch in 
der Lage, Farbfilme herzustellen. Der 
erste ungarische Farbfilm war die 
Wochenschau mit den Aufnahmen 
der diesjahrigen Maifeiern. Zwei ktir- 
zere Farbfilme befinden sich in Ar- 
beit. Wenn diese ein Publikumserfolg 
werden, soll dort der erste abendfiil- 
lende Farbfilm gedreht werden. —-t-~- 


Berlin N 4, Chausseesitrabe 13 
Telefon 429643 


Wir bitten laufend um Angebote fiir Box-, Kleinbild- und 
6x9-Kameras sowie Zubehér und samtliches Filmmaterial. 


Werkstiitten 


Steafte 54-56a 


Telefon 428048 


Joachimsthaler Strabe 41, 


Walter Lange 


Kinomedhanisdic 


im Haus der Tedinik 


1 Berlin N 4 
@Oranicoburger 


Gegenlieferung in Agfa- und Leonar-Papieren méglich. 


am Bahnhof Zoo — Telefon 913097 


Pau! Lehmann, Berlin-Charlottenburg 2 | 


KRINOTECHNIK 


Vorfthrungsmaschinen 
Lichttongerate fir 
Normal- und Schmalfilm 
Filmkiihl geblise 
Schmalfilmtonanlagen 
Ersatzteile fiir 
Ernemannmaschinen 
und Schmalfilmapparate 
Ankauf — Verkauf 
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Personelle Nachrichten 


Am 20. Seplermber wird der Chef- 
redakteurder Fachzeitsehrift » Foto- 
Kino-Techniks, Karl WeiB. 75 Jahre. 
Wer die Entwicklung der Fotografie 
in den letzten 50 Jahren verfolgt, 
wird immer wieder auf diesen Na- 
men stoBen. Sei es, dali Karl Weil 
direkt anregend auf Erfinder, Kon- 
strukteure und Fabrikanten gewirkt 
hat, sei es, da er in seiner Eigen- 
schaft als einer der bedeutendsten 
Redakteure auf unserem Spezialge- 
biet fiir die Verdffentlichung wich- 
tiger Arbeiten und Ideen eingetreten 
ist. Er hat sich hierbei keineswegs 
damit begniigt, an ihn herangetra- 
gene Ideen abzudrucken, sondern 
auch in vielen Fallen .-- und nicht 
gerade den unwichtiysten — - die n6- 
tigen Anregungen gegeben und den 
Nachwuchs zu besonderen Arbeiten 
ermuntert. Sein Hauptwerk, die 
+Photographische Industrie -, zeugt 
fast in jeder Nummer von der ihm 
eigenen Fahigkcit, Zukunfttrichti- 
ges zu erkennen und sorgfallig zu 
pflegen. Denken wir nur an die Ein- 
fiihrung der Kleinbildfotografie, wo 
gerade er als einer der ersten der 
Leica eine groRe Gukunft voraus- 


CAS "UHRENDE 


Ap 


: 
ypezalite it 


| heeterre aochines. pu ase deimbincs. boh-nait brapparate, Les 
Chtte: condos elertaer Lente aauser, samtlietve. 
Stor vanerst, Rega durea abe: Systeme 
Aobtorg: Peoelesordanpen dur Sdmelbbe- ane Neemait -m- 
por vween gti tibngster, Freses coerce om Lower 


Haus der Filmindustrie 
FACHGESCHAEFI 


Berlin SO 36, Képenicker Str. 183, Tel. 668975 


ANKAUF —VERKAUF 


sugte und diesem Erzeugnis die ent- 
sprechende Anerkennung sicherte. 
WeiB hat mit seinen Arbeiten, zu 
denen auch die Ausrichtung der welt- 
bekannten Internationalen Fotoaus- 
stellung 1909 in Dresden sowie die 
Herausgabe der dem Kunstfotogra- 
fen besonders wertvollen Kamera- 
Almanache gcehoren, der Fotografie 
Dienste erwiesen, die man wohl erst 
dann richtig abschatzen kann, wenn 
man die Summe der von ihm ge- 
gebenen miindlichen, schriftlichen 
und verdéffentlichten Anregungen 
gesammelt beieinander hatte. Seine 
Arbeit ist jedoch keineswegs mit 
der Fotografie allein abgeschlossen. 
Karl Weifi hat nach dem Kriege mit 
unverminderter Schaffenskraft zwei 
wertvolle Fachzeitschriften zum Er- 
scheinen gebracht und ist dabei, 
cine dritte, unserem Fachgebiet ver- 
wandte, zu griinden. Wenn er auch 
nicht immer nach aufen als der 
Initiator seiner Werke auftritt, so 
wissen seine Freunde und Bekann- 
ten doch, wer eigentlich mit seiner 
Vitalitat inter der Sache steht. 
Seine Arbcitsgebiete umfassen ne- 
ben der Fotografie die Kautschuk- 
industrie, die Lichttechnik und, was 
in fotografischen Kreisen wenig be- 
kannt ist, dus Gebiet der Steine und 


Erden. Auf diesem Gebiet hat er 
vor Jahren zusammen mit einigen 
Spezialgelehrten das erste Hand- 
buch dieses Wissensgebietes ver- 
éffentlicht. das zu einem Sammel- 
becken einer neuen Wissenschaft 
und Technik wurde. Dem Radioama- 
teur wird er ebenfalls kein Unbe- 
kannter sein, denn auch auf diesem 
Gebiet hat er viele Jahre durch sei- 
ne Veréffentlichungen Pionierarbeit 
geleistet. Was er aber auch betrie- 
ben hat an schriftstellerischer und 
verlegerischer Arbeit, seine Haupt- 
liebe galt der Fotografie, und auf 
diesem Gebiet wird er als Nestor 
der Fachschriftsteller einen Platz 
einnehmen, den ihm keiner streitig 
machen kann. 

Wir begliickwiinschen ihn zu Sei- 
nem Geburtstag, den er mitten in 
der Arbeit und in Sorge um die Fort- 
entwicklung seiner Werke in seinem 
Geist begehen wird, und hoffen, daB& 
er noch méglichst lange seinen Rat 
und seine Kenntnisse der fotografi- 
schen Industrie und dem damit ver- 
bundenen bedeutungsvollen Fach- 
gebiet widmen moége und da ihm 
zugleich die Ehrungen und Aner- 
kennungen zuteil werden, die er sich 
seit langer Zeit durch seine Lei- 
stungen verdient hat. 


Kinos 
Kameras 
Prismengldser 


Ankauf — Tausch — Verkauf 


BERLIN W 15, MEINEKESTRASSE 10 
BERLIN NW 7, FRIEDRICHSTRASSE 104 


MITTELDEUTSCHE 
TONFILMTECHNIK 


vormals: 
UFAHANDEL, LEIPZIG © 1, SCHOTZENSTRASSE 21 
Ruf 65758 
Das altbekannte kinotechnische Facigeschaft 
fiir Mitteldeutschland 


Ndimaliilmspulen 


versdiiedenster Abmessungen 


ir den Wiederverkaul 


Ihe tedinischer Berater und Lieferant fiir das moderne 
Lichtspieltheater bei Neu- und Umbau 


fertigt 


Ed. Nonunerteld Metallwareniabrik 


Berlin SO 36, Skalitzer Strafle 33 — Telefon 668061 


Komplette Ausarbeitung von Bau- und Leitungsplinen 
mit Bauiiberwachung 
An-und Verkauf sowie Reparaturen samtlicher 
kinotechnischer Artikel und Gerate 
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Dieses Giitezeichen 


iragt jede Bildtonmaschine 


| FRNEMANN VIB: 


der neuen Serienherstellung 
im Dresdner Turmhaus 
der Fertigungssidtte fur Kinornaschinen i 
seit 25 Jahren. 
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MECHANITEK 
ZEISS IKON VEB 
DRESDEN-A2'1 
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HARE SAND E R Kinrichtung modernster Theater 


hinatechnik.<Tontiabedaet Reparaturen aller Systeme - Lieferung aller 
Berlin-Charlottenburg 4. Kantstrabe 47 Finzelteile fiir Theater und Ateliers 
Eingang Weimarer StraBe, Fernsprecher 32.1804 Tonschneidetische 


BERLIN C 2 


Neue Promenade 5 


a 
KINO-FISCHER 


VERMIETUNG VON GROSSRAUM. 
UBERTRAGUNGS-ANLAGEN 


und Monbijouplaiz1 
Fernsprecher427577 


Stérungsdienst bei Tag und Nacht 


Kauf 
Tousch TON FILMVORFOHRUNGSRAUM 
voce FUR ZIRKA 30 PERSONEN VORHAN DEN 


| Kommission 


liefert Foto- und Kinozubehérteile 


Reparaturen und Neuanfertigung 


BERLIN SW 68, HEDEMANNSITR. 24 - TEL. 242471 AUCH SCHWIERILGSTEVARBELTEN 


lelegrammadrense : Kino-Fischer, Berlin 


THEATERBESITZER! ARCHITEKTEN! 
IHR BERATER Photohaus Werner Gosemann 
| in bau und technischen Balangen. Beratung - Planpriifung - Boutberwachung jetztin neuen Raumen: 


30jahrige Praxis im tn- und Austand Berlin SO 36, OranienstraBe 167 (am Oranienplatz) 


: Konstruktionsbare fir Kino, Vorieté und Theater 

i . ae Teleton 660514 

! Max FaBhauer, Berlin-Neukolin Stiindiger Ankauf aller Agfa-Negativmaterialien, 
Stuttgarter StraBe 10, Telefon 82 11 73 auch Tausch gagen gute Fotopapiere 


Foto-Spanhoff GmbH. Kopieranstalt 


Berlin-Wilmersdorf, Berliner StraBe 29 


| LEIPZIG Ci 


Katharinenstrofe 10-12 


oe een bittetalle alten Geschaftsfreunde 


Ankaut- Verkaut- Tausch um verstindnisvolle Nachsicht. wenn es ihr heute 


nicit in allen Fallen méglich sein sollte. die vielen 


Berlin NO 55, Elbinger StraBe 69 


Kundenwiinsche in vollem Umfange zu_erfiillen. 


| Lichttongerate, Projektoreu 
AZUBETIOR. ROH LENSTIFTE, PARRIRATION, REPARATUR 
hinowechanische Werkstitn 
Walter Nehring, Mechanikormeister 
Berlin O12. Pranklarter Allee 85, Talelun 554078, Gegr. 1925 


PHOTO d Standiger An- und Verkout 
wor Photon pparaten unc Lihe 
in wai Pi otemoaterial Ulw 


vy ek eter 


B E R LI N c a im s. Set, renee 


edart 


+ Amate itt 


tl lefert Filmspulea. Vorhangmasdhinen 
q BS ’ G kk Bildwandgestelle fir Wanderkino 
coreg ul a e Umrolitisdie, Filmkitt, Samtband. Leit- und An- 
KIVOWECHANIB drudrollen 


Anfertigung aller Einzelteile. Kreuztrommetn, 
Berlin \ 54. Lothringer Str. 48. Tel. 427210 Vor- und Nadiwickeltremmelin 
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Ibjokn 


FotogroBhandlung 
HERMANN SCHADRACK Wwe 
GEGRUNDET 1898 


Berlin W 35, Bendlerstr. 11-14. Telefon 912371 


Pfeil-Fotopapiere DUNKA, AGRANDO, BROLABA in Friedensqualitat zu 
Originalpreisen lieferbar. 


g % 
Fordern Sie Preisliste 


Labor- und Atelier-Einrichtungen - Zubeh6r - Materialien 


Foto-Vertrieb und Werkstatten 
Heinz Baumann 
Im Osten: Berlin-Friedenau, Gosslerstr. 23 


Ihre leistungsfahige 


FachgroBhandlung 


aw im Osten und Westen 


Im Westen: Braunschweig, SchloBstr. 6 H 


Die anerkannte Fachgrobhandlung seit 1932 


Oskar Bretzing 


Fotobedarf, Atclier- und Laborgerite 


BERLIN SO 36, Képenicker Str. 1! 


U-Bahnhof Schlesisches Tor 
DER LIEFERANT AUCH FUR SIE! 


Der Kenner 


GroBe Lautstarke u.Lebensdauer 
Fir jedes Gerdtlieferbar ! 


DEUTSCHE GLIMMLAMPEN-GESELLSCHAFT. 


PRESSLER - LEIPZIG C1,BERLINERSTRASSE 69. 


Tonfilm-Verstarker 
fir Heimkino und Schallplattentibertragung 


spielfertig, sofort lieferbar. j 


Novoton-Verstarker GmbH. 
Berlin-Schéneberg, HauptstraBe 150 


| 
i 
£ 
t 


ist das 


(Xernstiick 


EINER GUTEN KAMERA 


OPTIK CARL ZEISS JENA VEB 


Pie-Co. 


Tontechnik 
‘é Normal- und Schmalfilm 
Kinobedarf Ankauf, Verkauf, Vausch 
Inh.: Herm. Cornicelius 
Reparatur 
Berlin SW 68 


Kinrichtung 


Wedemannstrake 13 
Fernruf 66 75 30 


kompletter Filmtheater 


VERSTARKERANLAGEN 


in jeder gewiinschten GréBe 


fiir Gaststatten und Kinos in solider Ausfiihrung 


liefert 


Radio-Béthner GmbH., Berlin NO 18 


Neue Kénigstrafe 77, Tel. 514680 


| il i Schmalfilm-Gertite 
Ankauf — Verkauf 


BRUNO BRETZING 
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HEFT NR. 10 


Lichtfarbmessung und automatische Lichtfarbsteuerung 
als wichtige Hilfsmittel bei der Filmaufnahme und Filmwiedergabe 


I. Einleitung 


Nach wie vor behauptet sich als 
Lichtquelle fiir die Filmaufnahme so- 
wie Wiedergabe die Lichtbogenlampe. 
Trotz vieler bekannter Nachteile 
konnte sie ihren Platz erfolgreich be- 
haupten, und alle Versuche, sie durch 
modernere Lichtquellen, wie sie in der 
allgemeinen Beleuchtungstechnik viel- 
fach Hingang gefunden haben, zu ver- 
draingen, ftihrten bis jetzt zu keinen 
befriedigenden Resultaten. 


Insbesondere ist man in den letzten 
Jahren in der Hntwicklung auf den 
Gebieten der Leuchtstofflampen er- 
heblich weitergekommen. Der Haupt- 
nachteil aller dieser Kaltleuch- 
ten liegt in der Art ihres Spek- 
trums. W&hrend das Sonnen- 
spektrum sowie auch das Spek- 
trum der Bogenlampe kontinu- 
ierlichen Charakter haben, sen- 
det die Kaltleuchte ein Linien- 
spektrum aus. Es ist ersicht- 
lich, daf&i ein’ solches fiir die 
Aufnahme sowie auch ftir die 
Wiedergabe von Filmen un- 
geeignet-ist. Neuere Entwick- 
lungen haben zum. Ziel, diesen 
grunds&tzlichen Nachteil zu be- 
seitigen, jedoch wird die end- 
gultige Loésung .der Zukunft 
vorbehalten bleiben. 


Der Hauptnachteil der Bogenlampe 
besteht. in der Inkonstanz ihrer Licht- 
farbe, die durch den Abbrand der 
Kohlen verursacht wird. Die Erkennt- 
nis dieser Tatsache ftihrte schon vor 
einer Reihe von Jahren zu technischen 
Hinrichtungen, deren Hauptfunktionen 
zweierlei bezweckten: 


1. Die Anzeige, d. h. die optische Ab- 
bildung des Bogenkraters, mit deren 
Hilfe eine Nachstellung der Kohlen 
von Hand méglich ist, und 


2.den automatischen Kohlennach- 
schub, wodurch bei den einzelnen 
Systemen auf jeweils verschiedene 
Weise die durch den Abbrand der 
Kohlen verursachte Variation im 
Abstand der beiden Kohlen zuein- 
ander automatisch ausgeglichen 
werden soll Diese Verfahren, 
die entweder spannungsmad8ig oder 
thermisch gesteucrt werden, arbei- 
ten technisch mehr oder weniger 
vollkommen. Wahrend die thermi- 
schen Verfahren sich wegen der 
Schwierigkeit ihrer Hinstellung so- 
wie wegen ihrer Abhingigkeit von 
HuBeren Einfliissen in der Praxis 
kaum- erfolgreich durchgesetzt 


Abb. I 


haben und von vielen Kreisen der 
Filmaufnahmetechnik abgelehnt 
werden, gelang es, durch spannungs- ° 
bzw. stromgesteuerte Verfahren 
magnetische oder motorisch betrie- 
bene Nachschubwerke zu schaffen, 
die zum Teil eine Nachregelung von 
Hand itiberfitissig machen. 


Alle diese Hilfsmittel gestatten je- 
doch im besten Falle des von Hand 
gesteuerte oder automatische Hinhal- 
ten eines festgesetzten Abstandes der - 


Lichtbogenkohlen zueinander. Hier- 
aus ergibt sich die Frage nach der 
Richtigkeit bzw. Festsetzung des de- 
finierten Kohlenabstandes. Ihre Be- 
antwortung ergibt sich aus den be- 
leuchtungstechnischen Erfordernissen 
der Filmtechnik. 


Zwei GréRen sind hier maBgebend: 


1. die Lichtintensitaét, gemessen in Lux 
oder Lumen, 


2. die Lichtfarbe, die man relativ zur 
kontinuierlichen Farbe des Sonnen- 
lichtes definieren kann.*) 


Da beim Lichtbogen durch Variation 
der Bogenspannung bzw. des Stromes, 
durch die Wahl der Kohlen so- 
wie durch die Wahl des Abstan- 
des der Lichtquelle vom Beleuch- 
tungsobjekt usw. mehrere ver- 
schiedene Hinstellméglichkeiten 
gegeben sind, besteht technisch 
die Méglichkeit zur Realisierung 
dieser Forderungen. 


II. Das Lichtfarb-Mefiverfahren 
Die Messung der Lichtinten- 
sitit hat sich besonders in der 
Aufnahmetechnik mit verhalt- 
nismaéBig einfachen Gerdten 
durchgesetzt. Die Messung der 
Lichtfarbe ist schwieriger, ob- 
wohl es auch hier schon seit 
lingerer Zeit eine Reihe von 
MeBgeriten gibt. Da sich bei der MeB- 
technik die objektiven Methoden im 
allgemeinen besser bew&hrt haben als 
die subjektiven Verfahren, wurde zur 
Messung der Lichtfarbe ein Gerat ent- 
wickelt, bei dem dasLicht auf zwei Foto- 
zellen gegeben wird, von. denen die 
eine, ihr Empfindlichkeitsmaximum im 
roten, die andere im blauen Spektral- 
bereich hat. Beide Fotozellen sind 
zusammen mit, zwei-Widersténden Ry 


*) Siehe auch: G. Lambert, Bild und Ton, 
Heft 9, Seite 260. 
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und Rz, von denen letzterer regelbar 
ist, in einer Briicke geschaltet, in 
deren Diagonalzweig das Anzeige- 
instrument liegt (Abb. 1). Dieses hit 
seinen Nullpunkt in der Mitte. Dem 
Bereich links vom WNullpunkt ent- 
spricht dann z. B. ein vorherrschender 
Rotgehalt, wahrend dem_ Bereich 
rechts vom Nullpunkt cin vorherr- 
schender Blaugehalt des Lichtes ent- 
spricht. 

Mittels des regelbaren Wi- 
derstandes R. kann man die 
Br'ickenschaltung auf cinen 


bestimmten Farbton  ab- 
gieichen, d. h. fiir diesen 
Farbton ist der Briicken- 


strom Null. Weicht nun das 
Licht gegeniiber diesem ein- 
gestellten Farbten, der z. B. 
dem Sonnenspektrum  ent- 
sprechen kann, nach dem 
roten oder blauen Spektral- 
bereich ab, dann »ewegt sich 
der Zeiger des Instrumentes 
entweder nach links oder 
rechts. Eintsprechend diesen 
Farben ist der linke Bereich 
rot, der rechte Eereich blau gezcich- 
nel. Ein kleinerer mittlerer weiBer 
Bereich beriicksichtigt eine kleine 
Toieranz in der sp2ktralenaA bweichung. 
(Siehe Abb. 4 und Bild auf der Titel- 
seite dieses Heftes.} 


Le + ford. 
SDANNE, 


Als Fotozellen werden Edelgaszel- 
len verwendet, da diese ohne zusitz- 
liche Verstaérkung die gréRte Span- 
nung abgeben. In Fallen, in denen zur 
Mcssung grofie Lichtstirken zur Ver- 
fiigung stchen, kann man auch Vaku- 
umzellen, die gegentiber den Edelgas- 
zellen wesentliche Vorteile haben, ver- 
wenden, 


(fl. Fehlerquellen des Verfahrens 

Die Hauptschwierigkeit besteht bei 
diesem Verfahren in der Elimination der 
Lichtintensitaét.Da jedeBrtik- 
kenschaltung den Quotienten 
zweier Gréffen bildet. elimi- 
nicren sich hicralie Einfitisse, 
die auf beide Briuckenzweige 
im gleichen Verhiiltnis, also 
linear, eingehen. Unter der 
Voraussetzung linearerKenn- 
Hnien der Fotozellen dirfte 
die Lichtintensitiit das MeB- 
ergebnis nicht becinflussen. 
Jedoch gerade bei den hoch- 
empfindlichen Ecelgasalkali- 
zellen ist diese Bedingung 
am wenigsten erfillt. Sowohl 
dic Stromspannungscharak- 
teristik als auch dic Strom- 
Hehtintensitats - Charakteri- 
stik verlaufen nach Potenz- 
funktionen, deren Exponen- 
ten variieren. Eine wesentliche Ver- 
besserung hinsichtlich dieses Nachteils 
ergibt sich bei der Verwendung von 
Vaekuumzecllen, da hier die Stromspan- 
nungscharakteristik von einem  be- 
stimmten Spanniungswert nach cinem 
Sattigungsgesets verlauft, so da in 
diesem Arbeitsgebict kleine Span- 
nungsinderungen praktisch keine 
Strominderungeno hervorrufen. Bei der 
Messung mit Anzeigegeraten, dic 


BELAISKOMTAKT 
BLA + 


EINSTELLBARER 
STEUEROE RES 
ZWISCHEN BUKI- 
UND ROT STICH 


RELAIS ORI 
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Edelgaszellen enthalten, mu man 
daher darauf achten, daB& der Ver- 
gleich bei annihernd gleichen Licht- 
intensitaten crfulgt. Ein weiteres 
Mittel zur Herabsetzung dieser Ein- 
filisse besteht darin, daB man unter 
einer groéBeren Zahl von Fotozellen 
zwei in den Kennlinien zueinander 
passende Zeilen aussucht. Bei Licht- 
quellen hdherer Intensitat kann man 


Vakuumzellen verwenden, wodurch 
-20V 
| automat ’ af 


Abb. 2 


diese Fehler stark reduzicrt werden, 
besonders dann, wenn man auch hicr 
wieder zwei in den Kennlinien zu- 
einander passende Zellen aussucht. 


IV. Das vollautomatische Lichtfarb- 


Steuergerat 


Das Prinzip der Lichtfarbmessung 
mittels farbempfindlicher Briicken- 
schaltung kann auch zur vollautoma- 
tischen Lichtfarbsteuerung des Koh- 
lennachschubs verwendet werden. Die 
Steverspannung wird hier wiederum 
vom Diagonalzweig der Briicke ge- 
licfert, die fa im abgeglichenen Zu- 
stand Null ist. wahrend sich beim 
Auftreten einer Lichtfarbiinderung 
eine von Null verschiedene Spannung 


REGLAEDAMM ZWISCHEN Beau -ROT 
oe schnellen! ber caer ie 


NATHSCHUB 


jAEGLE DAGRAMME Lh SHE: 
BLAU ACRAAL BLAU NORIAL 


auf die zwei Gitter einer Rohre EDD11 
gegeben, in deren Anodenkreis sich 
ein hochempfindliches polarisiertes 
Relais A mit zwei symmetrischen 
Wicklungen befindet. Bei abgegliche- 
ner Briicke flieBen in den beiden Re- 
laiswicklungen gleiche Stréme in ent- 
gegengesctzter Richtung, die sich auf- 
heben. Das Relais A spricht nicht an, 
d.h. es bleibt in seiner Ruhestellung. 
Bei Abweichung der Lichtfarbe vom 
eingestellten Wert wird ent- 
weder der blaue oder roteKon- 
tukt des Relais A geschlos- 
sen. Im Falle der Lichtab- 
weichung nach blau wird die 
hohe negative Gittervorspan- 
nung einer Schaltréhre, in 
deren Anodenkreis dasSchalt- 
relais § liegt und die durch 
die hohe negative Vorspan- 
nung gesperrt wird, kurz- 
geschlossen, wodurch nach 
Aufladung des Kondensa- 
tors C tiber R (zeitkonstante 
R.C) cin groBer Anoden- 
strom flieft, das Schaltrelais 
zum Ansprechen bringt. Des- 
sen Kontakt schlie&®t sich nach der 
Verzdégerungszeit, die durch R und C 
gegeben ist, und schaltet den Regel- 
motor ein. Dieser schiebt die Kohlen 
so weit zusammen, bis die Brticke 
wieder abgeglichen ist. Die Verzédge- 
rungszeit soll eine Beunruhigung des 
Regelvorganges verhiiten, wie er z. B. 
durch kleine kurzzeitige Unregel- 
ma4Rigkeiten im Abbrand der Kohlen 
verursacht wird, 


AUTOM. 


Fir den Farbregelbereich hat man 
verschiedene Méglichkeiten: 


1. Bereich vom Beginn des Blaustiches 
bis zum Beginn des Rotstiches. 


2. Bereich vom Beginn des Blaustiches 
bis zur richtigen Lichtfarbe. 


3. Bereich von der richtigen 
Lichtfarbe his zum Be- 
ginn des Rotstiches. 


Motortout tor iguh = | SCHNELL | LANE SAM Zur Anzeige des jeweiligen 
: an | an ! pin Arbeitszustandes der Auto- 
—-  BAUSTICN = — BOA -———~ A matik schaltet man mit dem 
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Abd. i 


ergibt, die z.B. positiv ist, wenn die 
spektrale Verlvilung stirker rothal- 
tig ist. 


Abb. 2 zeigt das Prinzipschaltbild 
einer solchen Automatik. 


Abb. 5 und 6 zeigen praktische Aus- 
ftihrungsformen derartiger Geriite. 


Die Brickendiagonalspannung wird 


Relais A noch zwei Glimm- 
Limpen, von denen eine bei 
Blau-, die andere bei Rot- 
stich aufleuchtet. 


Wichtig fiir die Dimensin- 
nierung der Regelzeiten ist 
dieVorschubgeschwindigkeit 
des Regelmotors. Diese muB 
prinzipiell so eingestellt wer- 
den, da& die Kohlen bei dau- 
ernd eingeschaltetem Motor 
zusammenlaufen witirden, d. 
h. die Vorschubgeschwindig- 
keit des Motors mu groBer sein als 
die Abbrandgeschwindigkeit der Koh- 
lien. W&hit man die Geschwindigkeit 
des Motors sehr viel gréGer als die 
Abbrandgeschwindigkeit der Kohlen, 
dann crfolgt der Regeleinsatz kurz- 
zeitig. Wahlt man dagegen die Ge- 
schwindigkeit des Motors nur wenig 
gréBer als die Abbrandgeschwindig- 
keit der Kohlen, dann sind die Zeiten 
des Motorlaufs relativ lang. 


| 
ads] 
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Abb. 4. Automatik-Zusatzgerat, gedffuet 


An sich ist die letzte Lésung sché- 
ner, da die Automatik nicht so oft 
schaltet. Die Grenze liegt jedoch da, 
wo nicht mehr die Gefahr be- 
steht, da& etwa durch Netz- 
spannungsschwankungen die 
Tourenzahl des Motors so nied- 
rig wird, da& sich der Abstand 
der Kohlen trotz dauernd ein- 
geschaltetem Motor vergréBert. 

Abb. 3 zeigt die verschiedenen 
Méglichkeiten im Regeldia- 
gramm. Es sind funf Beispiele 
herausgegriffen. 

Zur Schaltung der vollauto- 
matischen Regelung, wie sie im 
Prinzip in Abb. 2 dargestclit ist, 
wire noch zu sagen, dag man 
hierbei verschiedene Variations- 
méglichkeiten hat, die einerseits 
die Empfindlichkeit, anderer- 
seits die Genauigkcit wesentlich 
verbessern. Jedoch soll an dic- 
ser Stelle nicht naher auf die 
rein schaltungstechnischen Hin- 
zelheiten cingegangen werden. 


V. Methoden und Méglichkeiten 
in der Anwendung beider Ver- 
fahren 


An einer friiheren Stelle des 
Berichtes wurde die Behaup- 
tung aufgestellt, daf& neben der 
Lichtintensitit vor allem die Licht- 
farbe mafgebend fiir die Filmaut- 
nahme sowie auch ftir die Wieder- 
gabe ist. 


VerhdltnisméiBig einfach einzusehen 
ist dies beim Farbfilm, wo es ohne 
weiteres klar ist, da& die farbrichtige 
Aufnahme vor allem von der Licht- 
farbe der Beleuchtungsquelle abhangt. 
Die gréBte Schwierigkeit bei der An- 
wendung des Verfahrens besteht in 
der Festlegung des Hichpunktes. Hier- 
zu gibt es zwei verschiedene Méglich- 
keiten: 


1. Die Sonneneichung, d.h.den Abgieich 
der Farbmefbrticke auf die dem 
Sonnenspektrum Aquivalente Licht- 
farbe der Lichtquelle. Hierzu geht 
man folgendermafen vor: 


Bei leicht bedecktem Himmel (am 
besten im Sommer um die Mittags- 
zeit) eicht man das Instrument. bei 
der Nennbeleuchtungsstirke (gemes- 
sen in Lux) durch Drehen des Kor- 


rekturknopfes, «ler clas Potentio- 
meter R, bestiitigt, so daB das 
Instrument in der Mitte, also im 
Nullpunkt, steht. 


Alle Scheinwerfer miissen nun 
mit Hilfe der Spannungs- bzw. 
Stromvariation sowie durch Va- 
riation der Kohlen und deren Ab- 
stinde zuecinander so eingestellt 
werden, da bei der gleichen Lux- 
zahl am Lichtfurb-MeBgerit der 
Zeiger wiederun: auf Null steht. 


Die Hinstellung auf dieselbe Be- 
leuchtungsstaérke kann durch Ver- 
andern des Abstandes des MeB- 
gerdtes von der Lichtquelle erfol- 
gen. Die Erfiiung dieser Bedin- 
gung ist wegen der «ben beschriebenen 
Fehlerméglichkeiten des Gerdtes er- 
forderlich. Dasselbe: gilt fiir die Auto- 


So 


bhid Engen idiom SSOP: 
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Abb. 5. Lichtfarbmehuerit mit Automatik 


matik, jedoch ist hicr dic Intensitats- - 


abhingigkeit wegen der Verwendungs- 
méglichkeit von Vakuumzellen wesent- 
lich geringer. 


2.Die unmittelbare versuchsméfBige 
Hichung auf die Farbempfindlich- 
keit des Filmmuterials. Hierzu 
geht man zweckmaBigcrweise fol- 
gendermaBen vor: 


Eine Tafel mit den verschiedenen 
Grundfarben wird mit der von der 
Filmfirma vorgeschriecbenen Beleuch- 
tungsstairke und -zeit aufgenommen, 
wobei jedesmal der Betrag (Skala 
an Re) verdindert wird. Die Auf- 
nahme, bei der die Farben am nattir- 
_lichsten kommen, cntscheidet den 
Hichpunkt. Bei dieser Methode hat 
man auBerdem den Vorteil, daB das 
Gerdt auf das Filmmateria! und des- 
sen Farbempfindlichkeit direkt ge- 
eicht wird. 


Aus dem Vorstehenden erkennt 
man, daB man beim Farbfilm ohne 


die konkrete und reproduzierbare 
Einstellung einer Lichtfarbe keine 
farbgetreuen Aufnahmen machen 
kann. Ohne diese stindige Kontrolle 
der Lichtfarbe kann es z. B. vorkom- 
men, da® die Farbe cines Gegenstan- 
des innerhalb eines Films mehrmals 
wechselt. Dies hat seine Ursache dar- 
in, da& die Scheinwerfer ohne Farb- 
kontrolle an den verschiedenen Auf- 
nahmetagen eine verschiedene spek- 
trale Lichtverteilung liefern. Dadurch 
wandern die Farben entweder mehr 
nach der blauen oder mehr nach der 
roten Grenze des Lichtspektrums, da 
ja durch die Intensititsmessung allein 
keine Definition der Lichtfarbe erfolgt. 


Dies alles gilt analog auch fiir die 
Wiedergabe. Die Hinstellung des Hich- 
punktes kann hierbei ebenfalls ent- 
weder mittels der Sonneneichung oder 

unmittelbar auf den farbrichtig 
aufgenommenen Testfilm erfol- 
gen. 


Nicht ganz so leicht einzu- 
sehen ist die Forderung nach 
richtiger Lichtfarbe beim 
SchwarzweiBfilm. Am besten 
laBt sich dies aus einem Ver- 
gleich bei der fotografischen 
Aufnahme mit verschiedenem 
Filmmaterial erkennen. So wie 
Zz B. zwei Aufnahmen, von 
denen die eine auf Ortho-, die 

+ andere auf Panfilm aufgenom- 
men wird, trotz sonst vollkom- 
men gleicher Aufnahmeverhalt- 
hisse grundverschieden werden, 
ergibt sich ein &hnlicher Unter- 
schied, wenn man einmal die 
spektrale Verteilung der Licht- 
farbe mehr nach dem kurzwel- 
ligen oder mehr nach dem lang- 
welligen Bereich verschiebt. 
Dariiber hinaus kann sogar 
durch entsprechende Wahl der 
Lichtfarbe eine Kompensation 
des Aufnahmematerials vorge- 
nommen werden, wie dies bei 
der fotografischen Aufnahme z. 
B. durch Vorsatz eines Farb- 

filters geschieht. GewissermaBen ein 
Schulbeispiel fiir die Aufnahme mit 
verschiedenem Material und Filter ist 


Abb. 6. Zweiteiliges Lichtfarbmeigerat 


3 Fotos und Foto auf der Titelseite: Fotostudio 
E. u. H, Fischer, Berlin 
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der blaue Himmel mit einigen weificn 
Wolken. Durch die besonders starke 
Blauempfindlichk2it des Orthofilms 
wird der Helligkeitswert des blauen 
Himmels gleich dem der weifien Wol- 
ken. Will man cine der Augenemp- 
findlichkeit A4quivalente Aufnahme 
machen, mu man ein Filmmaterial 
verwenden, das weniger blauempfind- 
lich ist, und auBerdem meistens noch 
ein helles oder mittleres Gelbfilter an- 
wenden. 


Eline fhnliche Wirkung kann man 
durch eine richtige Einstellung der 
jeweils erforderlichen Lichtfarbe er- 
zielen, was allerdings einer groBeren 
Ertahrung auf diesem speziellen Ge- 
biet bedarf und vorlaufig in der Praxis 
noch kaum angewandt werden diirfte. 
Jedoch erkennt man hierdurch, daB 
wegen der richtigen Aufzeichnung der 
Helligkeitswerte die Lichtfarbe zu- 
mindest genau bekannt und immer 
wieder auf denselben Wert cinstcll- 
bar sein mu. Hin willkiirliches Ver- 
dndern der Farbe des Aufnahmelichtes 
ware gleichbedeutend mit ciner wahl- 
losen Anwendung von Farbfiltern ohne 
Riicksicht auf ihre Wirkung oder auch 


inaterial unbekannter Farbempfind- 
tichkeit. 


Zum SchluB seien noch dic Geradte 
flr automatische Lichtfarbsteuerung 
1s. Abb.4 u. 5) und deren -Anschal- 
tung beschrieben: 


Am Ausgang des Geriites befinden 
sich zwei Klemmen, die mit den Kon- 
takten des Relais S (s. Abb. 2) ver- 
hunden sind und je nach der Phase 
des Regelvorgangs einen KurzschluB 
vaw. cine Unterbrechung darsteilen. 
An diese Klemmen wird der Strom- 
kreis des Regelmotors der zu regu- 
lierenden Bogenlampe angeschlossen. 
Uberall dort, wo cine mit einem Motor 
ausgeriistete Kohlennachschubeinrich- 
tung an der Lampe schon vorhanden 
ist, Bt sich also auf einfachste Weise 
die automatische Regeleinrichtung 
anschalten. 


Ganz allgemein sei gesagt, da als 
Nachschubwerke keineSpezialmotoren 
verwendet werden mtissen, sondern 
jeder belicbige Motor, der aur vor- 
handenen Netzspannung paGt und die 
zum Nachschub erforderliche Leistung 
von etwa 50 bis 60 Watt aufbringt, 


Die praktisch mit der vorbeschrie- 
benen automatischen Regeleinrichtung 
durchgefiihrten Versuche an Rein- 
kohlen- und Becklichtbogenlampen 
haben sowohl an Gro®leistungsschein- 
werfern fir Atelierzwecke wie auch 
an Projektionsbogenlampen fiir die 
Bildprojektoren im  Theaterbetrieb 
sehr brauchbare Erfolge gezeitigt. 
Auch fiir die Riickprojektionstechnik 
wird eine derart durchgefiihrte Steue- 
rung der Lichtfarbe des Projektors 
yon wesentlichem Nutzen sein. 


Soviel wir unterrichtet sind, hat 
eine Berliner Firma bereits den Ent- 
schlu8® gefa&t, ihre zukunftig hinaus- 
gehenden Atelierschcinwerfer mit die- 
ser neuartigen Steuerung auszuriisten. 
Auch beziiglich des Zusammenbaues 
der Regeleinrichtung mit marktgin- 
gigen Projektionsbogenlampen fiir den 
Theaterbetrieb sind einige leistungs- 
fahige Firmen interessiert worden. 


Wir werden nach Vorliegen weiteren 
genaueren Informationsmaterials Ge- 
legenheit nehmen, in »Bild und Ton« 
auf die einzelnen Fabrikate spater 


mit einer Anwendung von Film- 


Verwendung finden kann. 


noch ndher cinzugehen. A. Lennartz 


MAGNETTON IM FILMATELIER 


In Deutschland fand das Magnettonverfahren bereits 
im Kriege auRer ftir Rundfunkzwecke auch fiir Film- 
aufnahmen Anwendung. In Amerika, England und 
Frankreich hat es erst in den letzten zwei bis drei Jah- 
ren Eingang in die Filmateliers gefunden. Wahrend 
jedoch bei uns die technische Weiterentwicklung nach 
dem Krieg im wesentlichen zu einem Stillstand kam 
und man sich bei der DEFA und spiter auch anderen 
Produktionsgesellschaften ausschlieflich des Hoch- 
frequenz-Magnetofons der AEG fir Filmaufnahme- 
zwecke bediente, ist man in Amerika und England unter 
Ausnutzung der freigewordenen deutschen Patente sehr 
schnell dazu itbergegangen, neue Magnettongerale zu 
bauen, welche synchron mil Lichtton- und Bildkameras 
laufen und sogar einen wechselseitigen Betrieb von 
Magnet- und Lichtton zulassen. 


Man unterscheidet in Amerika zwischen nichtsyn- 
chronen und svnchronen Magnettoneinrichtungen. Dic 
ersteren entsprechen im grofien ganzen den deutschen 
Magnettongeraiten der AEG und der Opta-Radio und 
benutzen fiir die Tonaufzcichnung cin mit Eisenoxyd 
beschichtetes Magnetband (»magnetic tape«) aus Papier 
oder Azetylzellulose von ctwa 6 mm BGreite, das -— wic 
bei uns——mit einer Laufgeschwindigkeit von 77 em;Sck. 
durch das Gerdt gefiihrt wird. Die amerikanischen Syn- 
chrongerdte nehmen auf cinem 35 mm breiten eisen- 
oxydbeschichteten Nitrofilm (»magnetic Film~<) auf und 
haben die gleiche Laufgeschwindigkeit wie der foto- 
grafische Tonaufnahmefilm. Im Zuge der Umstellung 
der amerikanischen Filmindustrie von Nitro- auf Azetat- 
film werden diese Magnettonlilme zukiinftig auf Sicher- 
heitsunterlage geliefert werden. Einige Geratetypen in 
Amerika und England benutzen als Aufnahmematerial 
einen 17'/2: mm. breiten, einseitig perforierten Magnet- 
tonfilm. 
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Fiir die Anwendung des Magnettonbandes wie des 
Magnettonfilms werden in dem Aufsatz einer amerika- 
nischen Fachzeitschrift“) einige interessante Beispiele 
aungefthrt. 


Bei einer Produktion, die sich einer neuen, Zeit und 
Kosten sparenden Aufnahmetechnik des sogenannten 
-pausenlosen Filmens: bediente, welche sehr sorg[altige 
Kinstudierung der Dialoge zur Voraussetzung hat, 
wurde der Dialog bei jeder Sprechprobe mit einem 
Magnettongerat auf Papierband aufgenommen, nebst 
allen Kommentaren, die dabei vom Regisseur und den 
Schauspielern gemacht wurden. Das Vorspielen dieser 
Aufnahme bei den wiederholten Sprechproben erleich- 
terte die weitere Arbeit aufferordentlich. Bei diesem 
Verfahren ist eine etwa 10 Min. lange pausenlose Dreh- 
zeit tiblich, und die dafiir notwendigen Hinweise und 
Direktiven beziiglich der Stellung und Bewegungen der 
Schauspieler, der Kameracinstellungen, der Anweisun- 
gen an die Beleuchter fiir Lichtanderungen. an die Biih- 
nenarbeiter zum Verschieben von Moébeln, Kulissen und 
Blenden usw. wurden unter Zuhilfenahme eines Magnet- 
tonbandes durchexerziert und memoriert. Bei Herstel- 
lung der endgiiltigen Aufnahme wurde neben dem 
Lichttongerat ein Magnettongerdt in Betrieb genom- 
men und durch unmittelbar folgendes Abspielen des 
Magnetbandes die Qualitat der 1000-FuB-Aufnahme so- 
fort nachgepriift. Ohne die Magnettonaufnahme hatte 
man wenigstens 24 Std. auf das Ergebnis warten miis- 
sen, da ja die Lichttonaufnahme in der Kopieranstalt 
entwickelt und kopiert werden mu}, Bei anderen Pro- 
duktionen, wo ein Schauspieler lange Reden von bei- 


1S MM POE. Juai 1949. $. 605—612. Muller u. Groves (Warner Broth. 
Pict. 
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spielsweise 5—6 Min. Dauer zu memorieren hat, ist 
eine Magnetton-Papierbandaufzeichnung von groBem 
Nutzen, da der Schauspieler sich die Rolle in der Stille 
des Ankleideraumes auf einem tragbaren Vorfiihrgerat 
immer wieder vorfiihren lassen und wéhrenddessen 
selbst rekapitulieren kann, bis es klappt. In einem be- 
sonderen Falle hatte ein Star eine lange Rede vor einem 
Gerichtshof zu halten. Mit Hilfe eines Magnettonbandes 
konnte er seine Rede einstudieren, und unter Benutzung 
des gleichen Bandes konnten die Kameraeinstellungen 
auf den Zuschauerraum und einzelne GroRaufnahmen 
gedreht werden, ohne daB der Star selber eine ermti- 
dende Wiederholung seiner Rede zu machen brauchte. 
In anderen Szenen, besonders in Lustspielen, wo die 
Schauspieler Gelegenheit zu improvisiertem Zwischen- 
spiel und witzigen und lustigen EKinfallen haben, wird 
man diese Szenen mit Vorteil auf Magnetband aufneh- 
men und itiber die bestgeeigneten eine Entscheidung 
treffen, bevor die endgiiltige Aufnahme gedreht wird. 
In vielen Fallen ist es tiblich, Musik- und insbesondere 
Gesangsaufnahmen im voraus aufzunehmen und diese 
Tonaufnahme dann ablaufen zu lassen, waihrend das 
Bild gedreht wird, damit die Mundbewegungen der Dar- 
steller dem Ton synchron sind. Auch da, wo Musik aus 
Mehrfachkandlen gemischt wird, z. B. beim Zusammen- 
wirken von Solisten, Chor und Orchester, wozu man 
sich bisher'mehrerer Lichttongerdte bediente, 14Bt sich 
die Aufnahmetechnik sehr vereinfachen, indem man 
mit geeigneten Magnettoneinrichtungen eine Anzahl 
von Magnettonspuren auf denselben Filmstreifen auf- 
zeichnet, wobei man sehr viel Personal und Film er- 
sparen kann. 


Rundfunktibertragungen von Interviews mit Film- 
stars, wie sie in Amerika sehr iiblich sind und die man 
bisher auf Platten vorzunehmen pflegte, lassen sich 
jetzt mit tragbarem Papierband-Magnettongerat weit- 
aus bequemer und besser im Heim des Kiinstlers, in 
der Garderobe oder auf der Biihne ausfiihren. 


Besonders fiir die Aufnahme vieler Gerduscheffekte 
hat sich das nichtsynchrone Gerit als sehr ntitzlich er- 
wiesen, weil es sich infolge seines Formats und seiner 
leichten Transportierbarkeit ohne weiteres in Flug- 
booten, Rennbooten, Autos und Pferdefahrzeugen mit- 
nehmen lat. Um Tier- und Vogelstimmen aufzuzeich- 
nen, wird eine Tonaufnahme unter Umstinden lange 
Zeit laufen miissen; che ein befriedigendes Ergebnis er- 
zielt wird. Beim Lichtton kann eine solche Aufnahme 
sehr kostspielig werden. Das Magnettongerét kann 
stundenlang betrieben werden, damit schlieBlich einige 
Meter brauchbaren Films erhalten werden. Es entstehen 
ja keine zusdtzlichen Verarbeitungskosten, und der 
Rest des Bandes wird geléscht und kann aufs neue 
Verwendung finden. 


Bei AuBenaufnahmen im Ausland hat man es oft 
bitter empfunden, daf& man das Gelingen einer Tonauf- 
nahme nicht an Ort und Stelle nachpriifen konnte, weil 
keine Kopieranstalt zur Entwicklung des Films zur 
Verfiigung stand. In solchen Fallen fiillt der Magnet- 
ton diese Liicke, indem er cin unmittelbares Abhéren 
ohne weitere Umstinde gestattet..Synchrone Magnet- 
tonaufzeichnung wird hauptsichlich laufend beim Um- 
spielen gebraucht, um Zeit, Film und Geld zu sparen. 
Manche Filme erfordern die Kombination von bis zu 
20 Toneffekten in einer einzigen Rolle. Die heutige 
Praxis pflegt jede gewiinschte Zahl dieser Effekte in 


einer einzigen zusammengesetzten Magnettonspur 2u 
vereinigen. Auf diese Weise wird die Anzahl der beim 
endgiiltigen Mischen zusammenzufiihrenden Tonspuren 
erheblich reduziert, vor allem wird dabei der Filmver- 
brauch sehr verringert. Man braucht nur ohne zusatz- 
liche Verarbeitungskosten eine gewisse Menge Magnet- 
tonfilm, die man aber spater fiir neue Filme wieder und 
wieder verwenden kann, so da& die Kosten fiir das 
Magnettonmaterial im Jahresbudget beinahe zu ver- 
nachlassigen sind. 


Wenn eine Produktion die endgiiltige Tonitiberspie- 
lung vornimmt, so werden zwei Umspiel-Tonspuren 
gleichzeitig hergestellt: Die eine tragt Dialog, Musik 
und Gerduscheffekte, die andere nur die Kombination 
von, Musik und Gerausch. Die letztere steht dann zur 
Verfiigung fiir die Herstellung von 16-mm-Versionen 
und. fiir die Auslandsabteilung zur Herstellung fremd- 
sprachiger Versionen. : 


Rei der Herstellung von 16-mm-Versionen ist es eine 
einfache Angelegenheit, den Original-Dialogstreifen 
und den Musik- und Geriuschstreifen in geeigneter Ab- 
stimmung und mit angepaBtem Lautstérkeumfang fir 
16-mm-Wiedergabe zu kombinieren. 


Die laufenden Kosten des Magnettonfilms stellen sich 
um 20000 bis 30000 $ pro 1000 Fu billiger als die 
Kosten von 1000 Fu8& verarbeiteten Lichttonnegativs 
plus 1000 Fu& Tonkopie. 


Bei dem Einbandsystem (Bild und Ton auf dem- 
selben Aufnahmefilm), wie es von Wochenschauen an- 
gewendet wird, konnte man bisher keine optimale Qua- 
litut fiir Bild und Ton erzielen, weil beide Aufzeichnun- 
gen zur Erreichung besserer Resultate verschiedene 
Entwicklungsbedingungen erfordern. Jetzt scheint die 
Lésung dieses Problems durch die Herstellung eines 
Films gegeben, der an einem Rande eine Magnetit- 
besechichtung von normaler Tonspurbreite und auf der 
tibrigen Filmflache eine fotografische Emulsion fiir die 
Bildaufnahme tragt. Die magnetische Beschichtung 
wird durch das Hintauchen in die fotografischen Bader 
nicht beeinfluBt, und das Bild kann ohne Riicksicht auf 
die Tonspur optimal entwickelt werden. 


Wenn man einmal in Zukunft zu Vorfiihrkopien mit 
Magnettonspur iibergehen wird, so kann man dabei 
einen besonderen Vorteil beztiglich der Herstellung und 
Ausnutzung fremdsprachiger Versionen erwarten. Man 
kann dann einen Film sehr einfach auf eine andere 
Sprache umstellen, indem man die Magnetspur léscht 
und den Dialog in einer anderen Sprache, durch Um- 
spiclen von einem Magnettonoriginal, iibertragt. 


Zur Zeit beschiftigt man sich viel mit »elektrischem 
Kopieren<, wobei direkt-positive Lichttonspuren von 
Original-Magnettonaufzeichungen durch einfaches Um- 
spielen hergestellt werden. Der Vorteil liegt darin, daB 
dadurch alle fotografischen Prozesse, mit Ausnahme der 

“ntwicklung der fertigen Kopie, iiberfliissig werden 
und da& man das Flattern vermeidet, das allen heuti- 
gen Tonkopiermaschinen eigen ist. Das Ergebnis ist 
eine ttberlegene Tonqualitat. 


In dem MaBe, wie die Magnettongerate und Mate- 
rialien verbessert und in gréBerem Umfange geliefert 
werden, wird ihre Anwendung sich immer mehr aus- 
dehnen, bis die Zeit kommt, wo wahrscheinlich Magnet- 
ton alle fotografischen Verfahren ginzlich ersetzen wird. 


— Dr. F. W. Petersen — 
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Jahresbericht der SMPE 


liber die kinetechnischen Leistungen und Fortschritte im Jahre 1948 


“inleitend wird festgestellt, daf{ 
winrend des Jahres 1948 die weitaus 
gréBten Fortschritte auf dem I*ern- 
sehgebict gemacht wurden und daB 
der phinomenale Anstieg dieser neuen 
Unterhaltungsform mit sozialen Um- 
schichtungen verbunden ist, welche 
nicht nur den Film. sondern auch alle 
anderen Arten der Unterhaltung und 
Fortbildung in Mitleidenschaft zichen. 
E'ne Reihe von triiben Voraussagun- 
ger. dahingehend. daf§ Tausende von 
Kinos schlieBen witirden, in einem 
Atem geauBert mit Schaétzungen fiber 
einen zukiinftigen enormen Filmver- 
brauch zur Herstellung der Fernseh- 
programme auf dem Wege Utiber Kine- 
filme, haben zusammen mit den Be- 
grenzungen des Filmverleih- und 
-exportwesens in aller Welt eine At- 
mosphire von wirtschafticher Un- 
sicherheit geschaifen, welche die tech- 
nische Entwicklung, den Ausbau und 
die betriebliche Titigkeit sehr beein- 
fiuBte. 


35-mm-Fotografie 


Auf den Gebieten des Kinecfilms, der 
Kameras und der Atelierbeleuchtung 
wurden in der Hauptsache die schon 
fruher bekanntgegebenen = Arbcils- 
methoden und Einrichtungen ausge- 
haut. Besonderer Wert wurde auf lei- 
stungsfahigere Produktionsmethoden 
und Entwicklung Zeit und Kosten er- 
sparender Ma@fnahmen gelegt. Zum 
Beispiel wurden :n mehreren Studios 
hei AuBenaufnahinen Kleinfunkgerite 
zur Leitung von Fahrzeugen, Booten, 
“Zugen usw. eingesctzt. 


Der Spielfilm »Eiffelturm’ wurde in 
Anscocolor hergestellt, aber keine An- 
gaben Uber die Herstellung der Ko- 
pien bekanntgegeben.Viel Miihe wurde 
verwandt auf die Umstellung von 
4woei- auf Dreifarbenverfahren, ferner 
auf die Einfiihrung von einem oder 
menreren Negativ-Positiv-Verfahren 
und anderer Wege. um den Farbfilm- 
engpaB zu tiberwinden. Die Anwen- 
dung von Farbfilmen bei Wochen- 
schauen wurde von Warner Broth. 
erstmalig bei einer monatlichen Farb- 
lilmfolge in der Pathé-Wochenschau 
eingefiihrt. Cinecolor und andere be- 
nutzten das -Latensification »-Prinzip 
zur Erhohung der Filmempfindlichkeit. 


Die Anwendung synchron arbeiten- 
der Jalousieverschliisse vor Bogen- 
Jlampen und Nitralampen hat sich 
weiter durchgesetzt und dadurch viele 
Lichteffekte, die genaues Verdunkeln 
erfordern, oder Anderungen im Licht- 
niveau von in Serie geschalteten Lam- 
pen médglich gemacht. 


Fir Zeitluperaufnahmen wurde 
eine 750-Watt-Lampe (Typ R 40) ent- 
wickelt, die cine 75 000-Kerzen-Lei- 
stung ergibt. 
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Versuche mit Cadmium-Quecksil- 
berlampen als Atelierlicht wurden 
fortgesetzt, sind jedoch Uber das Ver- 
suchsstadium nicht hinausgekommen. 


Ider Hollywood-Forschungsrat ent- 
warf fiir Atellergwecke cinen elck- 
trisch betriebenen Kamerakran und 
einen neuartigen Getriebekopf ftir 
AtelierkKameras. 


Vermehrte Anwendung fanden sehr 
xroBe fotografische VergréRerungen 
von AuBenszenerien als Hintergriinde 
fiir groBe Dekorationen, sowohl far- 
big wie schwarzweif. Fox entwickelte 
cin Verfahren, um Laubwerk, das in 
der Szenerle gebraucht wurde, halt- 
bar und feuerfest zu machen. Das 
Blattgriin wird, wenn ndétig, durch 
Aufspritzen feuerfester Farben bei 
Farbfilmen aufgefrischt. Paramount 
entwickelte ein -Paralite: genanntes 
Material, das an Stelle von Gips ge- 
braucht wird. Es ist aus Gips und 
Glasfaser hergestellt und wird mit 
emer Spritzpistele aufgetragen. 


16-mm-Fotografie 


Man schdtzt, da mindestens 325 000 
Schmalflmkameras fiir 16 mm in den 
USA im praktischen Gebrauch sind, 
und zwar sind dies sowohl Amateur- 
wie professionelle Kameras,  beide 
Sparten mit und ohne Farbe und Ton. 
Die Erfordernisse des Fernsehens 
haben der berufsméBigen Verwen- 
dung von 16-mm-Kameras cinen gro- 
Ben Auftrieh gereben. Auch in der 
ZAcitlupenfotografie sind groBe Fort- 
schritte erreicht worden. Kodak hat 
eine Serie von hochwertigen Linsen 
fiir 16-mm-Kameras. die Cine-Ektar- 
Linsen mit Brennweiten von 15 bis 
152 mm und rel. Gffnungen von f: 14 
his @: 4.0 herausgebracht. 


8-mm-Fotografie 


Die ersten 8-mm-Kameras kamen 
1932 heraus. und man schiitzt, daB 
fast 900000 dieser Kameras hisher 
hergestellt wurden; von diesen wur- 


den 274 122 im Jahre 1947 fabriziert. - 


Neue Typen von 8-mm-Kameras sind 
die Bell & Howell Filmo-Auto-8 dic 
Eumig C-3, die De Jur Ansco 8 mm 
und mehrere andere. 


35-mm-Tonaufzelchnung 


Kleine Radiotibertrager mit Minia- 
turempfingern und -hérern, die im 
Haar oder in der Kicidung der Schau- 
spieler verhorgen werden ké6nnen, 
wurden in mehreren Ateliers benutzt. 


R.C. A. brachte einen neuen Ton- 
aufnahmeverstirker ftir kleine Stu- 
dios und bewegliche Installierungen 
heraus. 


Einige Tageskopien von Bild und 
Ton wurden auf neues Sicherheits- 
filmmaterial von Hollywooder Kopier- 
anstalten gezogen, aber sein Gebrauch 
scheiterte aun der Lieferbarkeit. 


Viel technischer Aufwand wurde 
der magnetischen Beschichtung auf 
35-mm-Film auf Sicherheitsunterlage 
pewidmet, und gréRere Mengen Ma- 
gnettontilm wurden in erster Linie 
von Dupont und Minnesota Mining 
geliefert. 


Bin 35-mm-Magnettongerdt wurde 
von R.C. A. auf den Markt gebracht; 
es ist tragbar und kann bei Bedarf im 
Atelier stationfir eingebaut werden. 
Laufgeschwindigkeit des Bandes ist 
18 Zoll pro Sekunde. Es verfiigt tiber 
groBen Frequenzhbereich und ausge- 
zeichnete Filmftihrung. Aufnahme- 
und Abspielkopf sind vorhanden, und 
ein Léschkopf kann auf Wunsch zu- 
satzlich angebracht werden. 


Ein @ahnliches Gerat wird von 
Western Electric geliefert, welches 
wahlweise fiir Magnetton oder Licht- 
ton benutzt werden kann, wodurch in 
kleinen Ateliers ein Uberspielen oder 
Umschnitt sehr erleichtert wird. 


Ein weiteres 35-mm-Magnetton- 
Aufnahme- und -Abspielgerit wurde 
von Reeves Sound im November de- 
monstriert. 


Schncidetische vom Moviolatyp wur- 
den fiir die Arbeit mit 35-mm-Magnet- 
tonfilinen mit Perforation umgebaut. 
Eine Methode zum Sichtbarmachen 
der Magnettonspur mittels einer Be- 
schichtung mit au erst feinem Car- 
bonyleisen, das in einer Fliissigkeit 
aufgeschwemmt wird, wurde benutzt, 
um die Ausrichtung des Kopfes zu 
priifen und das Schneiden zu erleich- 
tern. 


Gegen Ende des Jahres waren die 
meisten der Hollywood-Ateliers mit 
wenigstens einem 35-mm-Magnetton- 
geriit ausgestattet, das synchron mit 
einer Kamera oder einem Projektor 
betrieben wurde. Wo der Synchronis- 
mus nicht von Bedeutung war, wurde 
von einigen Ateliers auch Magnet- 
band (ohne Perforation) verwendet. 


Ausgedehnte Laboratoriumsver- 
suche und hegrenzte Atelierversuche 
haben ergeben, daB Magnettonauf- 
nahme fiir jede Art von Arbeit von 
erheblicher Bedeutung ist, bei welcher 
umgespielt wird. Ausgezeichnete Fre- 
quenzwiedergabe bis zu 15000 Hertz 
und ein Lautstiirkenumfang von 
5Q db. oder mehr wird erhalten. Das 
Grundgerausch scheint sich im Laufe 
der Zeit nicht zu erhGhen, und die 
Magnettonspur hat eine lange Lebens- 
dauer. 
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Umspiel-Operationen in Warner 
Broth. Atelier wurden vereinfacht und 
verbilligt dadurch, daB& bis zu 20 Ge- 
réuscheffcktbander in einer einzigen 
Magnetfilmrolle kombiniert wurden. 
In der letzten Umspiel-Operation wur- 
den zwei Magnettonspuren gleichzeitig 
gemacht: die eine enthielt Sprache, 
Musik- und Geriiuscheffekte, die an- 
dere nur die kombinierten Musik- und 
Ger&uscheffekte. Die letztere Tonspur 
steht dann zur Verfiigung zur Her- 
stellung von 16-mm-Versionen, wie 
weiter unten besprochen, und ftir den 
Gebrauch der Auslandsabteilung, 
wenn Musik- und Gerduscheffekte 
mit fremdsprachigem Dialog zu kom- 
binieren sind. 


16-mm-Tonaufnahme und Verarbeitung 


Auf diesem Gebiet gab es unge- 
wohnlich viel zu tun, sowohl bei Ori- 
ginalaufnahmen wie beim Umspielen 
von 35-mm- auf 16-mm-Filme, was 
zu besserer Tonqualitat fiihrte als vor 
zwei bis drei Jahren. Die Tonauf- 
nahme erfolgete durch Anwendung 
von Negativ-Positiv-Methoden oder 
durch Direkt-Positiv-Methode, welche 
ein Negativ unndtig macht. Hine Di- 
rekt - Positiv.- Intensitatsschrift - Auf- 
nahme wurde von der Western Elec- 
tric cingeftthrt. 


Neue Wiedergabeeinrichtungen zum 
Umspielen von 16-mm-Filmen wur- 
den von R.C.A. und Western Electric 
herausgebracht. Diese Gerite zeich- 
nen sich durch die gleiche hohe Quali- 
tat und ausgezeichnete Filmftihrung 
wie ihre 35-mm-Gegenstticke aus. 


Die Anwendung des sogenannten 
35—32-mm-Verfahrens als ein wei- 
terer Schritt bei der Massenfertigung 
von 16-mm-Kopien erhéhte sich wih- 
rend des Jahres betrichtlich. Es ver- 
wendet ein 35 mm breites Tonnegativ 
mit 16-mm-Perforation an jeder 
Kante: Zwei umgespielte Tonspuren 
werden nahe der Filmmitte aufge- 
zeichnet, indem man in entgegenge- 
setzten Richtungen mit 36 FuB je Mi- 
nute Laufgeschwindigkeit aufnimmt 
und dann auf Standard-35-mm-Hnt- 
wicklungsmaschinen (ohne Perfora- 
tionsftihrung) entwickelt. Das Kopie- 
ren geschieht von dem Doppelspur- 
Negativ zusammen mit dem Bild auf 
82-mm-Positivfilm, wird in Standard- 
Entwicklungsmaschinen mit 32 mm 
breiten Rollen entwickelt und dann 
auf 16mm aufgeschnitten. Gegenwir- 
tig tiben sieben Hollywood-Ateliers 
dieses Aufnahmeverfahren aus, und 
wenigstens vier Kopieranstalten k6n- 
nen diese Filmverarbeitung durchfiih- 
ren. Verbesserte optische Kopierma- 
schinen wurden von R.C.A. und Hast- 
man Kodak angekiindigt und werden 
in beschrinktem Umfang angewendet. 
Es mag jedoch bemerkt werden, daB 
viele 16-mm-Kopien im Verleih sind, 
die den gegenwirtigen Standards 
nicht gerecht werden. 


35-mm-Ton- und -Bildwiedergabe 

Das hervorstechendste Merkmal auf 
dem Gebiet der 35-mm-Kinotheater 
im Jahre 1948 war die enorme Zu- 
nahme der Anzah} von Parkplatz-In- 
stallationen (»drive-in« theaters), die 
am Ende des Jahres auf 800 bis 1000 
geschitzt werden. Die Schirme sol- 
cher Kinos sind his zu 20 m breit. 


Hochintensitétslampen vom Konden- . 


sortyp, die mit 150 bis 170 Amp. 
brennen, und verhesserte Reflektor- 
lampen (mit rotierender Positivkohle 
und thermostatischem Nachschub und 
mit 85 bis 115 Amp. brennend) wer- 
den zumeist in -drive-in«-Theatern 
verwendet. 


Wiahrend des Jahres 1948 kam 
35-mm-Sichcrheitsfilm fiir Massen- 
kopien in beschrénktem Umfang in 
Gebrauch, hauptsichlich fiir gewisse 
Farbfilmtypen. Im alleemeinen erwics 
sich dieses Materia/ als zufriedenstel- 
lend, trotzdem betrichtliche Schwie- 
rigkeiten mit Klebestellen beobachtet 
wurden, méplicherweise, weil die Vor- 
filhrer die Sicherhcitsunterlage nicht 
erkennen und deshalb nicht die nétige 
spezielle Klebetechnik anwenden. 


Verleihkopien waren wiihrend des 
Jahres im allgemeinen von ausge- 
zeichneter Qualitét beztiglich Ton und 
Bild mit Ausnahme einiger alter Re- 
prisen. 


16-mm-Wiedergabe 


1947 wurden 57 409 16-mm-Projek- 
toren fabriziert und meist von Kir- 
chen, Klubs, Schuljen, Industriever- 
banden usw. verwendet. Zahlreiche 
Projektoren mit speziellen Bildvor- 
fiihrerfordernissen fiir Fernsehen 
wurden ebenfalis hergestellt. 


Im letzten Jahr gab es wenig 
grundlegende Verbesserungen der 
Ton- und Bildwiedergabe. Bausch und 
Lomb haben eine Serie neuer Linsen 
fiir berufsmaRige 16-mm-Vorfihr- 
gerdte herausgebriacht. 


Fernsehen 


Am Ende des Jahres 1948 gab es 
46 Fernsehstationen in etwa 30 Stéd- 
ten, die etwa eine Million Empfangs- 
gerite speisen konnten. Uberspielen 
mit Bild und Ton auf Film war von 
mindestens der gleichen Bedeutung 
wie unmittelbare Sendung von Pro- 
grammstoffen. 


Mehrere Produzenten konzentrier- 
ten sich auf die Filmproduktion ftir 
dieses Gebiet. AuRerdem wurden viele 
Filmprogramme aur den groBen Sta- 
tionen dadurch hergestellt, daB das 
Bild auf der KineskoprGhre fotogra- 
fiert und der Ton entweder nach 
der Doppel- oder Einfachfilmmethode 
aufgezeichnet wurde. Spezial-16-mm- 
Kameras wurden in grofiem Ausmag 
benutzt, um das 30-Rahmen-pro-Sek.- 
Fernsehbild in das 24-Rahmen-pro- 
Sek.-Kinefilmbild unizuwandeln, Diese 
Hinrichtungen wurden von groBen 


Stationen 10 bis 40 Stunden pro Woche 
benutzt und verbrauchten in diesem 
Zeitabschnitt etwa 150000 Fuf& fiir 
Bild und Ton. 

Hinige der groBen Stationen waren 
mit Spezialprojektoren zur Vorftih- 
rung von 35- und 16-mm-Filmen aus- 
gertistet, doch wurde das 16-mm-Ge- 
rit weit mehr in Anspruch genommen. 


Das Fernsehen machte in den Kino- 
theatern bedeutende Fortschritte und 
fiihrte zu mehreren erfolgreichen De- 
monstrationen. Hin 15 « 20-FuR-Bild 
wurde von Warner Broth. in Holly- 
wood und ein Bild gleicher Gr6Be von 
der Fox und R.C. A. in Philadelphia 
vorgeftihrt, von der R.C. A. auBer- 
dem in Saint Louis. 


Normen 

1948 wurden acht neue Normen von 
der ASA entsprechend den Vorschlé- 
gen der SMPE und des Filmfor- 
schungsrates genehmigt, davon be- 
trafen ftinf neue Normen fiir 35-mm- 
Priiffilme, zwei die Abmessungen fir 
Push-pull-Tonspuren und eine weitere 
die Abmessungen von Kinoschirmen. 
Eine Anzahl anderer Normen wurde 
von den technischen Ausschtissen der 
SMPE ausgearbeitet und in Vorschlag 
gebracht, darunter drei neue Normen 
fiir das Schneiden und Perforieren 
von 32-mm-Film, ferner auf dem 
Schmalfilmgebiet Vorschlage betreffs 
der Aperturen in 16- und 8-mm-Ka- 
meras und -Projektoren, das Montie- 
ren der Schmalfilmobjektive und neue 
Normen ftir 16- und 8-mm-Klebe- 
stellen. Auf dem Gebiet der Magnet- 
tonaufzeichnung wurden gemeinsame 
Sitzungen der SMPE und des Inst. 
der Rundfunkingenieure. abgehalten, 
doch liegen bisher von dieser Seite 
noch keine Normungsvorschlaége vor. 


Dr. F. W. Petersen 


Neue amerikanische Normempfehlung 
fiir eine einheitliche Negativ- und 
Positivperforation 


Im Jahre 1933 wurde in den USA 
die damalige rektangulére Kinefilm- 
perforation als Universalnorm fir 
Negativ- und Positivfilm angenom- 
men, konnte sich aber in der Praxis 
so wenig durchsetzen, da& man 1944 
wieder dic alten Negativ- und Positiv- 
perforationen als Norm einfiihrte. Die 
Verschiedenheit der Negativ- und Po- 


sitivlochformen ergab jedoch beim 


Farbenfilm und bei Trickbildern in 
steigendem Ma8e Schwierigkeiten, so 
daB man auf der diesjaihrigen Friih- 
jahrstagung der SMPE auf einen 
friiheren Vorschlag von Dubray und 
Howell zuriickgriff, wonach die neue 
Universalperforation die rektangulare 
Form des Positivloches, jedoch die 
Hohe des bisherigen Negativloches 
haben solite. Dieser Vorschlag wurde 
im Aprilheft des J. SMPBE bekanntge- 
geben und die Filmindustrie aufgefor- 
dert, innerhalb von drei Monaten die- 
sen Vorschlag zu kommentieren und 
etwaige Hinwendungen dagegen vor- 
zubringen. 
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Ein praktisches WindungsschluB-Priifgerat 


Bei der Fabrikation und auch hei 
Reparaturarbeiten an Verstirkern. 
Gleichrichtern, Lautsprechern und 
vielen anderen 32lektrischen Gerdten 
ist immer wieder die schnelle Pri- 
fung von Spulen auf WindungsschluB 
von maigpebender Bedeutung flir Feh- 
lerermittlung und Fehlerbeseitigung. 


Erhéhte Strom.aufnahme oder auch 
iibermiBige Erwarmung von Wick- 
lungen 148t in vielen Fallen ver- 
muten, dag die Spulen Windungs- 
schlu® haben. Aus der Messung des 
Leerlaufstromes oder auch der Er- 
wirmung des Wickelkérpers allein 
lift sich aber keine elnwandfreie Fol- 
gerung auf Vorhandensein von Kurz- 
schluBwindungen zichen, vor allem 
dann nicht, wenn nur ein oder zwei 
Windungen kurzgeschlossen — sind. 
Dia Stromaufnahme steigt in derar- 
tigen Fallen nur unwesentlich an, 
aber die Wicklung ist nicht mehr in 
Ordnung und wird bald endgulti¢ 
ausfallen. Der Nachweis von Kurz- 
schluBwindungen Lit sich mit cinem 
Gerit fiihren, das sich jeder Tech- 
niker leicht selbst bauen kann. Es sei 
im nachfolgendcen kurz beschrichen. 
Grundsitzlich kénnen nur Spulen 
ohne Bisen gepriift werden. Sofern 
dicse mit cinem Eisenkern versehen 
werden sollen, mu@ der Kern nach 
der Priifung eingebracht werden. Der 
Leerlaufstrom einer Spule mit Eisen 
schwankt mit der Qualitaét des Eisens 
und mit der Breite des etwa vorhan- 
denen Luftspaltes. Wenige Kurz- 
schluBwindungen haben auf die An- 


efwa 10022 etwa 100 $2 


mr 


800 Hz 5-10 V 


Vbb. | 


derung des Lecriaufstromes keinen 
grdéBeren HinfluB als die Schwankung, 
die sich durch Qualitélsinderung des 
Eisens bzw. durch den Luftspalt er- 
geben. Mit einer Leerlaufmessung 
allein IdBt sich also praktisch nichts 
anfangen, insbesondere auch nicht bei 
Spulen ohne Eisen mit geringer Win- 
dungszahl. Das nachstehend beschrie- 
bene Gerdt ecignet sich auch zur Feh- 
lersuche beim Abwickeln von Spulen, 
weil man den Pritifling immer wieder 
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messen kann, bis man auf die Fehler- 
stelle gestoBen Ist. Schaltschema und 
Wirkungsweise: 


Das Geriit arbeltet nach einer ein- 
fachen Briickenschaltung gemaB Ab- 
bildung 1. Die Speisung erfolgt mit- 
lels Tonfrequenz {z. B. 800 Hz). Die 
cine Briickenhdlfte besteht aus zwei 
gleichen Spulenkérpern L, und Ly, 
dic auf 2 gleiche Eisenkerne aus 
Transformatorenblech aufgeschobcn 
sind. An Stelle von zwei getrennten 
Blechpaketen kann auch ein M- 
Schnitt verwendet werden, auf des- 
sen beiden Schenkeln alsdann die 
Spulen L, und L, aufgeschoben wer- 
den (Abb. 2). Die andere Briicken- 
hilfte enthalt zwei gleich groe ver- 
anderliche Ohmsche Widerstande von 
etwa je 100 Ohm. Wesentlich ist, daB& 
diese Widerstiinde fein veranderlich 


19 Schicthohe 10 -l2ma 


li La 


Abo. 2 


sind und keinen Bisenkern enthalten. 


Als Nullinstrument wird ein nieder- 
ohmiger Kopfhérer (100 200 Ohm) 
bentitzt, gegebenenfalls auch ein 
Réhrenvoitineter. Der Tongenerator 
ist an die Briicke anzupassen, cr soll 
an einem Widerstand von 100 Ohm 
noch 5 10 Volt tonfrequente Span- 
nung liefern. Beim Aufbau der Briik- 
kenschaltung achte man darauf, die 
Verbindungsleltungen mégiichst kurz 
zu fihren und dle Zuleitungen vom 
Generator zu verdrallen. Die Spulen- 
kérper fiir die Spulen Ly und Le fer- 
tigt man gemiB Abb. 3 und bewickelt 
sie mit je 300 Windungen aus 0,3 min 
atarkem Kupfer-Lack-Seidedraht. Fir 
die Blechkerne stellt man sich Blech- 
streifen aus 0,35 bzw. 6,5 mm. star- 
kem Trafoblech 10 mm breit und 
120 mm lang her. Man schichtet beide 
Pakete mit derselben Blechzahl auf 
eine Héhe von 12--15 mm und nietet 
das Paket an zwet bis drei Stellen zu- 
sammen, wobei man zweckmaSiger- 
weise die Nicten mit etwas Papicr 
isoliert. Man achte darauf, dafi die 
Blechpakete gleich groQ sind! Die 
beiden Spulenkérper Ly; und L, bringt 
man jewells auf ein Ende des Blech- 
paketes und befestigt sic mit Pref- 
span oder Pappe (s. Abb. 1). Die Be- 


festigung der Blechstreifen auf der 
Unterlage, die aus einem [soliermate- 
rial (kein Kisenblech!) besteht, erfolgt 
mit Klammern aus Messingblech, 
die man zweckméffigerweise mit 
etwas Papier vom Blech isoliert. Be- 
nutzt man M-Bleche gemid& Abb. 2, 
bringt man die Spulen L mit ent- 
gegengesetztem Wicklungssinn auf 
den Eisenkérper auf. Etwa vorhan- 
dene KurzschluRwindungen machen 
sich durch Verstimmung der Mef- 
briicke bemerkbar. Nach Anlegen der 
Tonfrequenz wird die Briicke durch 
Verindern der Ohmschen Wider- 
stdnde auf das Tonminimum abge- 
glichen. Durch Umdrehen eines Spu- 
lenkérpers Li oder Lz: um 180 Grad 
auf dem zugehérigen Hisenkern ver- 
suche man, ob sich noch ein giinsti- 
geres Tonminimum einstellen 14Bt. 
Ganz auf Null wird der Ton im Kopf- 
hérer nicht zu bringen sein, da die 
Briickenzweige mit den vorhandenen 
Mitteln nicht ganz phasenrein abge- 
glichen werden koénnen. Dag stort 
aber im allgemeinen nicht, da man 
durch den geringen Ton im Kopfho6rer 
darauf hingewiesen wird, dafQ der 
Generator eingeschaltet ist. In die 
Nahe des Priifcisens diirfen keinc 
Eisenteile gebracht werden. Sttilpt 
man nun den Priifling tiber einen 
Hisenkern der Spule L, oder L;, so 
wird keinerlei Veranderung im Ton- 
minimum festzustellen sein, wenn der 
Priifling in Ordnung ist. Sind Kurz- 
schluBwindungen vorhanden, flieBt im 
Priifling ein Strom, und infolge der 


12mm 


8-108 mm 


Abb. 3 


Kopplung dndert sich das Bricken- 
gleichgewicht. Es entsteht eine Ton- 
verstarkung. Von der Empfindlichkeit 
der Anordnung iiberzeugt man sich 
durch Aufbringen einer kurzgeschlos- 
senen Drahtschleife, die man an 
Stelle des Priiflings tberstiilpt. Es 
lassen sich mit einiger UWhung noch 
einzelne KurzschluRwindungen, die 
aus Kupferdrahten, mit Drahtstirken 
von 0,15 mm angefertigt wurden, 
nachweisen. Stellt man bei der Prii- 
fung bei der Annéherung einer kurz- 
geschlossenen Drahtschleife ein Ab- 
nehmen des Tones fest, versuche man, 
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das Tonminimum nochmals (ohne 
Drahtschleife) mittels der Ohmschen 
Widerstinde oder durch Drehen einer 
Spule um 180 Grad oder auch durch 
Vertauschen beider L-Spulen zu ver- 
bessern. Auch eine kleine Verschie- 
bung einer L-Spule auf ihrem Hisen- 
kern kann zu dem gewtinschten Er- 
gebnis ftihren. 


Priift man Spulen mit hoher Win- 
dungszahl und diinnen Driéhten (mit 
mehreren 1000 Windungen und Drih- 
ten von 0,1 mm Durchmesser und 
weniger), so stellt man auch bei ein- 


wandfreien Spulen eine Tonverstir- 
kung fest. Die Higenkapazitét der 
Spule wird dann auf die Spule L ge- 
koppelt. Man nimmt in diesen Fal- 
len zwei Spulen gleicher Bauart und 
fiihrt sie zugleich suf die Hisenkerne 
L; und Ly, auf; tritt Tonverstirkung 
auf, ist eine Spule nicht in Ordnung. 
Da die Empfindlichkeit der Anord- 
nung in der Nihe der Spulen L am 
groBten ist, ist es zweckméRig, den 
Priifling ein zweites Mal umgekehrt 
auf den Pritifschenkel zu schieben, zu- 
mal die etwa vorhandenen Kurz- 


schluBwindungen auch auf der einen 
Stirnseite des Priiflings liegen kénnen. 
Bentitzt man an Stelle des Kopf- 
h6rers ein Anzeigeinstrument, so gibt 
der Ausschlag nur ein relatives MaB 
ftir die Kurzschlu8windungen. Hine 
Hichung auf die Zahl vorhandener 
KurzschluBwindungen ist nur fiir 
gleiche Drahtquerschnitte und gleiche 
Drahtstarken mdglich. Da aber auf 
einem Wickelkérper oft verschiedene 
Drahtquerschnitte gewickelt sind, hat 
eine derartige Hichung keinen Sinn. 
— Dr. Herm. Atorf — 


Foto- und Kinogerdte des Auslandes 


Zu den beklagenswertesten Auswirkungen der Kriegs- und Nachkriegszeit 2dhlt der Umstand, daB wir in vélliger 
Unkenntnis tiber die technischen Entwicklungen und sogar iiber die Veréffentlichungen des Auslandes geblieben 
sind. Da auch heute noch der Hinblick in die umfangreiche auslindische Literatur bzw. das Prospekimaterial mit 
Schwierigheiten verkniipft und nur wenigen méglich ist, glaubcn wir im Interesse unserer Leser zu handeln, wenn, 
wir im voriiegenden und den folgenden Heften die Beschreibung einiger neuer auslindischer Gerdte bringen. 


Der neue Schmalfilmprojektor »Filmoarc« 
der Firma Bell & Howell 


Wie schon sein Name sagt, ist der »Filmoarc« ein 
Bogenlampenprojektor. Seine besonderen Vorziige sind: 
auBergewohnliche Lichtstarke, hervorragende Bild- und 
Tonqualitat, gleich gute Eignung ftir ortsfeste und 
transportable Anlagen, zweckmiRiger Aufbau (Abb. 1), 
bequeme und sichere Bedienung. d 


Konstruktive Einzelheiten 


Eine Hochintensitits-Bogenlampe bewirkt in Verbin- 
dung mit dem automatischen Kohlennachschub jeder- 
zeit eine gleichm&@ige und helle Ausleuchtung der Bild- 
wand. Der Hohlspiegel besitzt einen Rhodiumbelag. Er 
ist unzerbrechlich und unempfindlich gegen abspritzende 
Kohleteilchen (Abb. 2). Der Lichtstrom von etwa 1300 
Lumen erméeglicht selbst in grofBen Zuschauerrdumen 
eine einwandfreie Projektion von beachtlicher Hellig- 
keit. 


Das 9:1-Schaltwerk der Firma Bell & Howell ist 
bereits hinreichend wegen seiner Zuverlassigkeit und 
Leistungsfahigkeit bekannt. Kin Regler sorgt dafiir, 
da die Filmgeschwindigkeit mit 1%%o der jeweiligen 
Frequenz konstant bleibt. Die Kraftiibertragung vom 
Motor auf den Transportmechanismus erfolgt tiber ein 
Schneckengetriebe (Abb. 3). Peesen mit ihren nachtei- 
ligen Auswirkungen wurden ginzlich vermieden. 


Die besonders hohe Bildqualitat ist nicht zuletzt auf 
die Verwendung’ oberflichenvergiiteter Projektions- 
objektive zuriickzufiihren, die in folgenden Lichtstarken 
und Brennweiten zur Verfiigung stehen: 

1:1,6/5 om 
1:2 /%7,5 cm 
1: 2,8/ 8,75 em 
1: 2,5/10 cm. 


Die Reflex-Schutzschicht bewirkt eine brillante, iiber- 


Avb. 1, Komplette Filmoarc-Apparatur in betriebsfertigem Zustand 


strahlungsfreie und damit auBerordentlich scharfe Pro- 
jektion. 


Die Tonwiedergabe ist gleichfalils von beachtlicher 
Qualitat. Zur Standardausrtistung gehért eine Laut- 
sprecherkombination in Kofferform. Die beiden perma- 
nent-dynamischen Reintonlautsprecher vermitteln zu- 
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Abb. Z. Lampenhaus, qeotinet 


sammen mit dem voéllig verzerrungsfrei arbeilenden 
Verstarker (s. Abb, 1) bei cinem Frequenzumfang von 
50 bis 7000 Hz eine naturgetreue Wiedergabe von Sprache 
und Musik. Die schwebungsfreie Tonwiedergabe resul- 
tiert aus der absolut gleichmafiigen Filmgeschwindig- 
keit an der Tonabtastung, die durch eine rotierende 
Tontrommel mit einem der Firma Bell & Howell paten- 
tierten Schwingungsdampfer in Verbindung mit einer 
Schwungmasse und einer dritten 4ahntrommel bewirkt 
wird (Abb. 4). Leider erméglicht die dieser Ver6ffent- 
lichung zugrunde liegende Beschreibung kein eigenes 
Urteil iiber Wirkungsweise und Zweckmafigkeil dieser 
Stabilisierungsanordnung. Grundsatzlich haben sich je- 
doch Zahntrommeln im Tonteil cher als nachteilig er- 
wiesen, 


fiir besonders hohe Anspriiche in bezug auf Ton- 
wiedergabe in gréG8ten Zuschauerradumen steht im Mo- 
dell »Orchestricons eine Lautsprecherkombination, be- 
stehend aus einem Hoch- und einem Tieftonchassis mit 
einer elektrischen Weiche, fiir die entsprechende Fre- 
quenzverteilung zur Verfiigung. 


Abb 3. Schneckengetricke des Filmoarc 
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Einf:che und gefahrlose Bedienung 


Da der 16-mm-Film eine nichtentflammbare Sicher- 
heitsunterlage besitzt, eriibrigt sich eine besondere Vor- 
fiihrkabine. Der »Filmoarc« ist unempfindlich gegen 
Ersechiitterungen. Seine Bedienung ist vollig gefahrlos. 
Stecker und Kupplungen sind unverwechselbar, so dafi 
unkorrekte Kabelverbindungen ausgeschlossen sind. Um 
den Kohlenwechsel im dunklen Zuschauerraum zu er- 
leichtern, leuchtet beim Offnen des Lampenhauses auto- 
matisch cine Pilotlampe auf. Gleichzeitig wird, eben- 
falls automatisch, die Stromzufiihrung zur Bogenlampe 
unterbrochen. Selbstverstindlich ist in der seitlichen 
Verschlufjklappe des Lampenhauses ein dunkles Schau- 
vlas angebracht, um die Augen beim Einbrennen und 
Zentrieren des Lichtbogens zu schiitzen. Zum bequemen 
Ejinregulieren des Kohlenabstandes ist ein Kraterreflek- 
tor vorgesehen. Er besteht aus einem Abbildungs- 
spiegel unterhalb des Schauglases und einer dartiber 
angeordneten Visierscheibe mit zwei Fixmarken (siehe 
Abb. 1 Mitte Lampenhaus). Das Amperemeter ist in be- 
quemer Sicht oben links in das Lampengehause ein- 
velassen. Es besitzt je eine Indexmarke bei 0 und 30 Amp. 
Kine Art Uberstromschalter verhindert das Durchbren- 


Abb. d. Fiimoar, Schwingungsslabilisator 


nen der Sicherung bei Uberlastung und eine Beschadi- 
sung der Apparatur bei unruhig brennendem Licht- 
bogen. Kin Voltmeter mit roter Einstellmarke erleich- 
terL die Kompensation plétzlich auftretender Span- 
nungsschwankungen. 


Der Projektor wird iiber einen Doppelweggleichrich- 
ter (siehe Abb. 1 unten), Wechselstrom 105—125 Volt/ 
60 Per.. angeschlossen. Samtliche Schaller und Regler 
fiir Bild und Ton sind iibersichtlich in bequemer Reich- 
weite auf einer pultfarmig geneigten Fiache des Ver- 
stirkers untergebracht (siche Abb.1). Vier Verstarker- 
unschliisse gestatten ohne zusitzliche Mischeinrichtung 
wahlweise die gleichzeitige oder unabhangige Benut- 
yung von 2 Mikrofonen und 2 Plattenspielern wahrend 
der Filmvorfiihrung. Kur jedes Mikrofon ist cin Laut- 
slarkeregler vorgesehen. Die Bell-&-Howell-Plattenspie- 
ler besitzen bereits cigene Regler. 

Das Apparateuntergestell 1a4Rt sich leicht auf drei 


Kugellagerschwenkrollen hin und her fahren. Wahrend 
der Projektion steht das Gestell [est auf seinen riick- 
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wirtigen Beinen, die sich allen Unebenheiten des Fu8- 
bodens anpassen lassen. Sie kédnnen durch Senken der 
dritten Laufrolle angehoben werden, so daB sich das 
Ganze dann spielend fortbewegen li&t. Der Apparate- 
tisch kann bis zu 30° geneigt werden. 


Eine Reihe besonderer Konstrukticonseinzelheiten — 
in ihrem Zusammenwirken von der Herstellerin mit 
xfloatin film« bezeichnet — schiitzt den Film gegen Er- 
wirmung, vorzeitigen Verschlei und ReiBen. Seitliche 
Andruckfedern bewirken eine cinwandfreie Filmvor- 
fiihrung im Bildfenster, waihrend einseitige Zahntrom- 
melkufen unkorrektes Hinfideln verhindern. Bild und 
Tonspur laufen frei ithber Transport- und Fihrungs- 
rollen. Die Aufwickelachse wird durch einen Hilfsmotor 
sowohl bei der Projektion als auch fiir die Schnellrtick- 
wicklung angetrieben, wobei ein selbsttaétiger Span- 
nungsausgleich fiir gleichmaBige Aufwicklung des Films 
sorgt, und zwar unabhingig vom Durchmesser des 


Spulenkerns und von der jeweils aufgespulten Film- 
menge. Um den Film vor tibermaBiger Hitzeeinwirkung 
zu schiitzen, wurde der Hauptantriebsmotor vor dem 
Schaltmechanismus angeordnet, so daQ seine Warme- 
ausstrahlung besser abgeleitet werden kann. Ferner 
wurde ein Warmeschutzfilter zwischen Bogenlampe und 
Bildfenster eingeschaltet. Das allseits abgerundete, gut 
entliiftete Lampenhaus aus Alu-GuB und das eigent- 
liche Projektorgehiuse aus Alu-GuSlegierung ermég- 
lichen. bei leichter, aber stabiler Bauart ebenfalls eine 
rasche Warmeabstrahlung. Endlich kiihlt ein Ventilator 
Projektorantrieb, Film und Gehiusewandung und ver- 
hindert eine stdrkere Erhitzung des Bildfensters. 


Ein Uherédlen des Tricbwerks ist nicht mdglich, da 
den einzelnen Getriebeteilen laufend genau die jeweils 
bendtigte, durch Dochtéler gefilterte Glmenge zugefiihrt 


wird. —- Egon Fischer — 


EIN EINFACHER ZEITDEHNER 


Viele technische Gerite kommen allein deshalb aus 
dem Gebrauch, weil ihre Anwendung zur Zeit ihrer 
Konstruktion noch begrenzt war. Dann aber, wenn die 
Voraussetzungen fiir einen erweiterten EHinsatz gegeben 
sind, hat man sich oftmals schon neuen Entwicklungen 
zugewandt, so daf&§ sie dann praktisch als vergessen 
gelten kénnen. Oftmals sehr zum Schaden der Benutzer, 
die so um brauchbare und billige Gerfite kommen. Zu 
Instrumenten dieser Art gehdrt der von Marey in den 
’ achtziger Jahren gebaute Laboratoriumszeitdehner, mit 
dem wesentliche Untersuchungen iiber die Natur des 
Insektenfluges durchgefiihrt werden konnten (Abb. 1). 
Infolge der damals nicht weiter zu steigernden Be- 
leuchtungsintensitéten hat man das Gerat spater in der 
Praxis vergessen, obwohl es fiir Kurazeituntersuchun- 
gen auch heute noch sehr brauchbar ware. Nachdem 
uns eine Reihe neuer technischer Hilfsmittel zur Ver- 
fiigung stehen, scheint es angebracht, auf das bei die- 
sem Gerat angewandte Prinzip wieder hinzuweisen, zu- 
mal es geradezu prddestiniert ist, auch in kleineren 
Werkstitten, wie-sie in Instituten und Werken vor- 
kommen, zur Not als Einzelstiick angefertigt zu wer- 
den, Wenngleich auch die Industrie sicher an derarti- 
gen Bauten wieder einmal Interesse gewinnen wird. 


Das Gerit (Abb. 2) arbeitet mit einer beschrankten 
Menge Filme, nimlich nur mit 104 cm. Man kann diese 
Menge nicht wesentlich steigern. Wenn auch der Um- 
fang der Aufnahmetrommel unter Umstinden etwas 
vergréBert werden kann und damit der Film linger 
wird, so ist das allein nicht so wesentlich, daB man zu 
einem Gerat mit tiblichen Filmlangen kommen kénnte. 
Dagegen kann auch hier durch eine Bildverkleinerung, 
besonders natiirlich in der Hohe, die Zahl der bei einer 
Aufnahme zu erzielenden Bilder vergréBert werden. 
Das Prinzip, das angewandt wird, ist ebenso einfach 
wie geistreich. Marey ging von der Voraussetzung aus, 
daB man auf einen laufenden Film ohne weiteres ein 
Bild belichten kann, wenn die Belichtungszeit so kurz 
ist, daf der Film keine wesentlichen Wege in dieser 
Zeit zuriicklegen kann. Wenn also etwa ein Punkt ab- 
gebildet werden soll, so wiirde er auch dann noch dem 


Betrachter als Punkt erscheinen, wenn er durch den 
sich bewegenden Film als Strich abgebildet wiirde, 
etwa in einer Lange von */39 mm, denn dann lage er an 
der Grenze des Auflésungsvermigens des menschlichen 


Abb. 1. 


Auges und wiirde als Punkt erkannt. Wir kennen dieses 
Phanomen auch von den fiir die Festlegung der Schirfe- 
kriterien festgelegten Durchmesser fiir die Zerstreu- 
ungskreise, Will man nach diesem Prinzip hochfrequente 
Aufnahmen machen, dann muB also dafiir gesorgt wer- 
den, daB die Belichtungszeit so kurz gehalten wird, daB 
die Bewegungsunschirfe in den erw&hnten Grenzen 
bleibt. Beim AEG-Zeitdehner hat man diese Bedingung 
durch Schlitzblenden erfillt, mu& aber damit sehr ge- 
ringe Lichtstérken und kleine nutzbare Formate in 
Kauf nehmen. Marey hat seinerzeit schon diese Auf- 
gabe durch die Verwendung einer Funkenbelichtung 
gelést, Er war dadurch in der Lage, den Film sehr 
schnell zu transportieren und mit dem Funken das Bild 
in dieser kurzen Zeit auszuleuchten. Wir kommen, wenn 
man sich die zweckmafRigste Form eines solchen Ge- 
rates tiberlegt, zu einer konstruktiven Lésung, die sich 
wiecer eng an die Mareysche anlehnt. Dieser hat den 
Film auf eine Trommel gespannt, die einen Umfang 
von 104 em hatte. Jedem Bildfeld war eine Kontakt- 
scheibe zugeordnet, die einen Funken ausldéste, sobald 
das Bildfeld am Bildfenster vorbeibewegt wurde. Die 
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ig’ 2 Prokteothe Austibeunea ces Genes 


E.nrichtung hatte weiter den Vorteil, da& man den Film 
auf volle Touran beschleunigen konnte und erst dann 
cinen am Bildfenster angebrachten Schieberverschlul 
zur Belichtung bet&éligen mufie. Marey hat einmal 
diese Ejinrichtung mit einer Spiegelreflexcinrichtung 
gekuppelt und zum anderen aber auch das Objekt 
selbst die Aufnahme steuern lassen. Diese Methode hat 
sich besonders bei abfliexenden Insekten bei seinen 
Versuchen bewahrt (Abb. 3). Marey hat die Einrich- 
tung auch fur stereoskopische Aufnuhmen verwendet 
und hat dementsprechend dann zwei Objcktive benutzt. 
lir war gezwungen, dei scinen Insektenauf{nahmen dieses 
Verfahren auszuwerten, weil er sonst bei den Schatten- 
bildern der Libellenfliigel nicht feststellen konnte, ob 
sich die Fltigel im Vorwarts- oder Riickwartsschlag be- 
fanden; denn die Gestalt der Fliigel ist ziemlich gleich. 
Neben der stereoskopischen Aufnahme hat er dann sehr 
bald die Doppelobjektive so eingesetzt, daQ® er gleich- 
zeitig neben der Frontaufnahme cine Seilenaufnahme 
erhielt. Hierzu war es notwendig, die in unserer .\bbil- 
dung gezeigte Beleuchtunyseinrichtuny in einem zwel- 
ten Exemplar seithch zu montieren und in der Héhe 
des Insekts einen Spiegel anzubringen. Die etwas ver- 
schieden langen Wege des Lichtstrahles lieBen sich 
selbstverstandl]ich durch abgeglichene Optiken kompen- 
sieren, so daB beide Einstellungen gleichzeitig scharf 
wurden und auch einen entsprechenden Vergroferungs- 
maikstab aufwiesen. 


Auch dieses Verfahren sollte man heute bei einer 
w.ssenschaftlichen Aufnahmepranxis wieder starker her- 
anziehen. Wir konnen uns vorstellen, daR man mil ge- 
ringen Abwandlungen durch die gleichzeitige Aufnahme 
eines Front- und eines Seilenbildes besonders wertvolle 
f{rkenntnisse bet allen Stromungsuntersuchungen er- 
halten kann. Es ist auch nicht von der FHland zu weisen. 
da bei Untersuchungen uber Verbrennungserscheinun- 
ven in schnellaufenden Motoren gerade durch die auf 
diese Weise hergestellten optischen Schnitte, die senk- 
recht zueinander stehen, die Vorgange im Verbren- 
nungsraum wesentlich leichter geklirt werden konnen. 
Wieweit man diese Einrichtung heute schon mit kleinen 
Schliereneinrichtunyven kombinicren kann, hangt davon 
ah, wann die Industrie endlich dazu iibergeht, handliche 
Versuchseinrichtungen serienmaRBig in den Handel zu 
lingen. Auch bei dieser Schliereneinrichtung konnte 
cine Funkenstrecke. wie sie in der Mareyschen Hinrich- 
tung verwendet wird. als Schlicrenkopf dienen. Wenn 
man heute die Konstruktion cines derartigen Gerates 


500 


mut StoBentladungslampen wieder aufgreifen wiirde, 
dann konnte man zweifellos auf wesentlich kiirzere 
Einzelbildbelichtungen kommen. Denn heute ist man in 
der Lage, eine StoRentladung bis zu einer Belichtungs- 
zeit von | isvenn Sek. unter Kontrolle zu halten, ja, bei 
etwas mehr elektrischem Aufwand kann man diese Zeit 
noch weiter unterschreiten. Wenn man weiter bedenkt, 
da die Lichtintensitat erheblich zu steigern ist, wird 
cimem klarwerden, dafs man auch Auflichtaufnahmen 
herstellen kénnte, die, um cin Beispiel zu nennen, be- 
sonders fir die Klarung der Abdrehvorgange bei der 
Metallbearbeitung auch heute von besonderem Wert 
sein werden. Wir nehmen an, dafi man durch eine Rethe 
von konstruktiven Verbesserungen zu einem Gerat kom- 
men konnte, das auch heute im Labor fur den Ejinsatz 
des Filmes in der F’orschung eine grofe Rolle zu spielen 
pradestiniert ist. In diesem Zusammenhang bleibt auch 
die Frage interessant, ob man an Stelle einer Trommel, 
die am Bildfenster vorbeigefiihrt wird, nicht noch mehr 
Film belichten kann, wenn der Film spiralig aufge- 
wickelt wird, und so die ganze Tromme] bei der Auf- 
nahme eine leichte Querbewegung ausfiihrt, wenn man 
nicht zu anderen Mitteln greifen will, um das Bild zu 
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verlagern. Alles in allem liegt hier cin Prinzip vor, das 
man nach den neuen technischen Errungenschaften 
wieder einmal naher in den kreis der Betrachtungen 
zichen sollte, wenn man einfache und billige Zeitdehner 


schaffen will. — Dr. W. Faasch - - 
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BEILAGE FUR ALLE FRAGEN DER FOTOGRAFIE 


2. JAHRGANG 


OKTOBER 1949 


BEILAGE NR. 10 


Die Beziehungen zwischen Fotografie und Kinematografie 


Man sollte meinen, da& ber die 
inneren und 4uReren Beziehungen 
dieser beiden Gebiete véllige Klarheit 
herrscht und da& Laien wie Fachleute 
wissen, wie eng diese beiden Zweige 
ein und derselben Technik verfilzt 
sind, so sehr, daS% man in den Grund- 
tatsachen sie nicht voneinander tren- 
nen kann. Leider aber merkt eln mif- 
verstandenes Spezialistentum nicht, 
wie es sich selber allerlei Schranken 
aufgerichtet hat, die ein Zusammen- 
gehen immer schwerer machen k6én- 
nen. Diese Trennung, die auch noch 
zum ‘Teil durch das Fachschrifttum 
geférdert wird, kann sich unheilvoll 
auswirken, wenn man bedacht ist, 
alle Mitarbeiter innerhalb der Foto- 
grafie und der Kinematografie rein 
wissensmiRig zu einem gewissen 
Standard zu bringen, der auch erst 
die Grundlage einer nun einmal né- 
tigen fachlichen Weiterbildung geben 
soll. 

Selbstverstindlich kann man diese 
Gebiete getrennt behandeln, man mu& 
es, soweit es den Ton betrifft, auch 
tun, aber auch dieses Gebiet, das 
wir in diesem Falle einmal weniger 
in Betacht ziehen wollen, ist in vielen 
Beziehungspunkten nun wieder zum 
Rundfunk und zur .Hochfrequenz- 


technik hin verankert, ohne aber auch - 


--— trotz aller modernen Entwicklungs- 
tendenzen —- vorerst auf die Kennt- 


nisse der fotochemischen Prozesse 


ganz verzichten zu kénnen. . 
Kinematografie ist primar cineKunst 
oder eine Technik, die sich an den Ge- 
sichtssinn wendet, und als solche — - 
ebenso wie die Fotografie —- an Wie- 
dergabe der optischen Hindrticke ge- 
bunden, Wollen wir .diese Beziehun- 
gen ganz allgemein untersuchen, dann 
sollten wir nicht beim augenblick- 
lichen Stand beginnen und uns die 
Theaterproduktion der Jetztzeit allein 
betrachten. 
_ Man hatte im Grunde von vorn- 
herein den Wunsch, durch die Yoto- 
grafie nicht nur cinen Zustand zu 
schaffen, sondern auch die Bewegung 
»sirgcndwie« in ihrem Ablauf repro- 
duzierbar zu machen. Das beweisen 
die vielen Versuche mit Lebensradern, 
die sich zwar nicht auf dic Fotografie 
stiitzen konnten, sondern sich zuerst 
gezeichneter Bilder bedienen muf8ten. 


Dicse Wiinsche, Biider der Natur in 
richtige Perspektive und naturwahr 
mit allen Hinzelheifen zu fixieren und 
dabei dann auch dive Bewegung mit in- 
zwischen bekannten Methoden zu re- 
produzieren, liefen lange parallel; 
weniger allerdings in jenen Institutio- 
nen, die Abbilder fiir Unterhaltungs- 
zwecke schaffen wollten oder die sich 
der Fotografie fiir mehr private Be- 
zirke bedienten. Innerhalb der For- 
schung und der Wissenschaft sind 
eigentliche Trennungen niemals vor- 
genommen worden Man hat iiberall 
dort, wo man statische Dinge festzu- 
halten hatte, das Standfoto benutzt 
und dort, wo man Bewegungen in 
einer Form fixiercn mute, die eine 
Reproduktion nétig machten, die kine- 
matografischen Verfahren angewandt, 
die ja im Grunde nichts anderes sind 
als Serienaufnahinen in ganz be- 
stimmten Zcitintervallen. 


Wir finden auch heute noch Uber- 
gange, die sich einmal in der strobo- 
skopischen Fotografie bemerkbar 
machen, und nicht zuletzt in den halb- 
automatischen Kameras, wic sie u. a. 
als Abkémmlinge der Robotkamera 
bekannt sind. Wir sehen, daB die 
Ubergiinge zwischen beiden Gebieten 
flieBend sind. Aber nicht nur innerhalb 
dieser Begriffsbestimmung kénnen wir 
von einer groBen Gemcinsamkcit 
sprechen, sondern in noch viel grébe- 
rem Mafe bei allen technischen Grund- 
prozessen. Freilich kann man tiber dic 
Filmschaltwerke nur fiir die Kinemato- 
grafie arbeiten, ebenso kann man auch 
liber Verschliisse und gar noch Schlitz- 
verschliisse nur beim Standfoto re- 
den, aber schon, wenn es sich um die 
Prinzipien der Scharfeinstellung han- 
delt, stellen sich «lie Gemeinsamkei- 
ten heraus, dic beiden Techniken an- 
haften. Man sollte diese Gemeinsam- 
keiten in wesentlich stirkerem Mafic 
erkennen, nicht nur, wenn es um die 
Behandlung in der Fachpresse geht, 
sondern auch bei der Behandlung des 
Nachwuchses und der Erprobung 
neuer Arbeitsmethoden. Nehmen wir 
einmal die Fotochemie. 


Es gibt Fachleute, die der Auffas- 
sung sind, da&B diese nichts mit der 
Kinetechnik direkt zu tun habe, ja, 
dag es auch —- um den extremen Fall 


“die Verarbeitung einzeiner 


zu nehmen --- einen Vortfiihrer tiber- 
haupt nicht interessiere. Wir sind hier 
anderer Meinung. Wenn némlich be- 
kannt ist, von welchen Bedingungen 
die Dichte der Kopie, ihre Gradation 
und nicht zuletzt ihr Helligkeitsum- 
fang abhingig ist, und dafs hier fiir 
den im Kino nun einmal allein nétigen 
Effekt, nimlich den auf der Lein- 
wand, alle méglichen Faktoren zu- 
sammenkommen, dann kann der Vor- 
ftihrer viele Ma8nahmen der Produk- 
tionen und des Verleihs erst in ihrem 
ganzen Umfang verstehen; er wird 
hier besonders auch iiber bestimmte 
Ma8nahmen und Erfordernisse inner- 
halb der Tonfotografie und Wieder- 
gabe anders denken lernen. 


Bleiben wir noch einen Augenblick 
bei der Fotochemie, denn werden wir 
auch feststellen, daB die rein for- 
schungsmdfig notigen Entwicklungs- 
arbeiten fiir beide Gebiete identisch 
sind. Die Qualitét der Normalfilme hat 
die Mntwicklung der Kleinbildfotografie 
angeregt und diese ihrerseits mit den 
immer wachsenden Anspriichen einer 
ausgekliigelten Technik in starkem 
MaBe die Weiterentwicklung der 
Emulsionstechnik befruchtet. Sie hat 
die Méglichkeit gegeben, Erprobun- 
gen, besonders auch auf dem Farh- 
filmgebiet, auf einem wesentlich brei- 
teren Feld durchzufiihren, als sie der 
industriellen Kinematografie méglich 
ware, Heute noch ist die Standfoto- 
grafie z. T. Auffangplatz mancher Me- 
thoden, die noch nicht ftir Kine- 
ateliers reif sind. Wieweit es nun 
sinnvoll ist, eine Trennung der Film- 
fotochemie von der Fotochemie durch- 
zufiihren, mégen die entscheiden, die 
gern ihre Gebiete in Details aufteilen. 


Freilich verlangt die Technologie des 
kommerziell arbeitenden Betriebes 
manches in anderer Form, als es etwa 
das Amateurlabor bendtigt. Einmal 
will manim Filmwerk wirtschaft- 
licher arbeiten, und zum anderen hat 
man dort Probleme zu lésen, die sich . 
durch die Lange der Streifen ergeben. 
Wenn die Technologie des Film- 
kopierwerkes andere Methoden ver- 
langt, basieren sie immer wieder auf 
den gleichen Grundlagen, die man ftir 
kurzer 
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Streifen in Anwendung bringen muB. 
Ja, man kann sagen, da® alle Ver- 
besserungen auf dem filmtechnischen 
Gehiete liber die Experimente im klei- 
nen Entwicklungsbottich gehen; man 
wird zweifellos hier nur dann wirk- 
lich Fruchtbares leisten kénnen, wenn 
die Erfordernisse heider Gebicte wirk- 
lich beherrscht werden. 

Das, was wir von der fotochemi- 
sehen Seite unserer Gebiete sagen 
konnten, trifft in ebenso groBem 
Mafpe fiir die Optik zu. Hier werden 


die pewiinschten Effekte mit  be- 
stimmten Objektivtypen zu erzielen 
sind. 

Die eigentlichen Probleme der Aus- 
fcuchtung und die der Lichtfiihrung 
sind die gleichen. Allerdings kann 
hier nicht tibersehen werden, dais 
gerade das Laufbild mit seiner Dyna- 
mik zusitzlich andere Anforderungen 
in dic Kompositionskunst stellt) und 
damit besonders auch eine gleich- 
méBige Beleuchtung groRer Szenen 
liber groéBere Zeitriume hinaus not- 


erfordert, wire es verkehrt, wiirde 
man deshalb eine auBere Trennung 
cer Gebiete vornehmen. 

Nur derjenige, der die Grunderfor- 
dernisse sviner Technik kennt und 
wenigstens in groben Ziigen die Fort- 
schritte und Entwicklungstendenzen 
auf den angrenzenden Fachgebieten, 
kann damit rechnen, da8 er fiir seinen 
Arbeitsbercich die Anregungen erhal- 
ten wird, die auch ihm den Anschlufi 
an die Weiterentwicklung sichern und 
ihm so die Leistungssteigerung er- 


dieselben grundsd&tzlichen Anforde- 
rurgen an die Bildgiite zu stellen 


sein, man wird ebenso wie in der Foto- einem 


gralie speziell der Kleinhildfoto- 
gvatie -. sich tiherlegen miissen, ob 


wendig macht. Trotz aller dieser Ver- 
schiedenheiten, die 
weitverzweigten Gebict auf- 
treten und die cine vertiefte Behand- 
lung der anfallenden Sonderprobicme 


mdglichen, die nun einmal erst jeden 
Beruf auf die Dauer interessant 
machen und ihn nicht zu einem 
sevelenlosen Trott werden lassen. 

— Dr. Faasch — 


nun ceinmal in 


Die natiirliche fotografische Abbildung 


ine »perspektivische Verzeichnung:. von der oft in 
der Fotografie gesprochen wird, gibt es normalerwcise 
nient. Sofern nimlich die Bildauffangebene einer Ka- 
mera senkrecht zur optischen Achse cines Objektivs 
verbleibt, ist die Bildzeichnung auf ihr in allen Einzel- 
heiten genau identisch mil der, wie sie unser Auge 
empfingt, wenn Objektiv- und Schachse zu dem aufzu- 
nehmenden Objekt dice gleiche Richtung und Objektiv 
und Auge den geichen Ort einnehmen, wobei natiirlich 
der kérperliche Eindruck beim Sehen mit briden Augen 
unbericksichtigt bleiben mu. 


Beide Vorgange der Bilderzeugung, also durch Ob- 
jektiv und Auge, vollzichen sich streng nach den Re- 
geln der Zentraiprojektion. Hierbei sind die Pupillen- 
mitten (beim Odjektiv die Ein- und Austrittspupille) 
als Projektionszentrum anzusehen'). Um jedoch die 
Vorginge der perspektivischen Bildzeichnung hier nicht 
unndtig zu komplizieren, kann das Objektiv als ein- 
fache diinne Linse auf- 
gefiBt werden, dem- 
zufolge die Pupillen- 
mitten mit den Haupt- 
punkten  zusammen- 
fallen, so daB eben nur 
ein Punkt als Pro- 
jektionszentrum  ver- 
bleibt. 

In Abb. 1 sei 1--2 
der Schnitt durck. cine 
quadratische Fliche, 
die man sich senkrecht 
zur Papierebene ste- 
hend vorstellen muf. 
Ein Objektiy O. des- 
sen Achse eine gewisse 
Schréiglage zu Gieser 
Fiiche hat, soll auf 


” 


deren Mitte M gerich- ‘4, 


tet sein; und Ccieser 

Punkt modge in M’ auf der senkrech? zur optischen 
Achse stehenden Bildauffangebene E seharf zur Abbil- 
dung kommen. Dagegen werden nun dic Bildpunkte 


NoSiehe PF Hetlarehe. >Die Pupillen fotaqcafischer Objiektive: . 


Deutsche Optische Weehensehrot Nr. a £949, 
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von 1 und 2 in 1’ und 2’, also vor bzw. hinter der Auf- 
fangebene FE, erzeugt. wodurch die .\bbildung auf die- 
ser nur mittels Zerstreuungsscheibchen  stattfinden 
kann, was durch die Schraffierung der Strahlenkegel 
ersichtlich sein wird. Es soll aber vorausgesetzt wer- 
den, daB Objektivbrennweite. Aufnahmeabstand und 
Schraglage der abzubildenden Flache in solchem Ver- 
haltnis zueinander stechen, da& durch entsprechende 
Abblendung des Objektivs jene Unschirfe als nicht 
mehr merklich beseitigt werden kann. 


\llein durch die Hauptstrahien Hi und Hz, die das 
Projektionszentrum durchlaufen, erfolgt in diesem hier 
dargestellten Schnitt die perspektivische Bildzeichnung 
auf der Ebene E. Die rdumlich von den Ecken der ab- 
zubildenden Fliche durch das Projektionszentrum ver- 
laufenden Hauptstrahlen ergeben dann die Vollstindig- 
keit des Flachenbildes, und zwar cines Trapezes F. Den 
gleichen Bildeindruck empfangt ein Auge, wenn es sich 
am Orte des Objektivs 
©. auf die Mitte M der 
Flaiche schauend, be- 

a - fande. Infolge der Bild- 
umkehrung auf der 

Auffangebene E miiB- 

Sheree fe nun das hier er- 
Ff zeugte Trapez von Sei- 

ner Schmalseite aus 
betrachtet werden, wo- 
bei die Sehachse auf 
den dort eingezeich- 
neten Punkt gerichtet 
sein mite. Es wiirde 
sich aber hierbei eine 
unnetlirliche Perspek- 
tive ergeben, wenn 
der Gesichtsfeldwinkel 
nicht gleich dem Bild- 
: winkel ist. Ist nadmlich 
die Bildweite (siehe 

Abb. 1) kleiner als die konventionelle Seh- oder Be- 
trachtungsweite, die in der Optik fiir em normulsich- 
liges Auge-) mit 25 em festyvelegt ist, so wire das 


4) Vergl. hierzu: DP. Hl. Hellorebe, »Der Unendlichkeits-Nahpunkt«, Bild 


und Ton Nr 4/8949. 
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Fotogramm nachtriglich um v= 25/b mal zu vergroBern, 
oder es miiBte durch eine Lupe betrachtet werden, 
deren Brennweite f= b ist. Handelt es sich um eine 
Fernaufnahme, so ist an Stelle der Bildweite die Ob- 
jektivbrennweite zu setzen. Sind Bild- oder Brennweite 
bei der Aufnahme gleich oder gréSer als 25 cm, so 
wiirde der Betrachtungsabstand fiir ein normalsich- 
tiges Auge gleich diesen jeweiligen Gréfen werden 
miissen. 


Bringt man die Auffangebene in die Stellung ’, also 
parallel zur Objektfliche, so wiirde die Bildprojektion 
auf E’ eine der letzteren entsprechende quadratische 
Flache FE’ ergeben. Durch diese Lageveranderung der 
Bildauffangebene kann der Bildeindruck, den ein Auge 
von, FY empfangt, zur Betrachtung der Objektflache 


Abb. 2 


selbst nur ungefahr so verglichen werden, als wiirde 
die Blickrichtung senkrecht auf die Mitte M jener 
Fliche fallen. 


In Abb. 2 sind — analog der Abb. 1 — drei symme- 
trische Objektivstellungen zur Mittelsenkrechten, die 
_durch den Mittelpunkt eines Kreises mit eingezeichne- 
tem Quadrat lduft (siehe die halbe Draufsicht links), 
im Schnitt dargestellt worden. Hier sind aufer den 
Achsen nur die Hauptstrahlen. (gestrichelt fir Kreis 
und durechgehend fiir Quadrat) der einfacheren Uber- 
sicht wegen gezeichnet. Man sieht in den Bildern rechis 
(oben und unten) die durch die Perspektive bedingte 
Deformation des Kreises und Quadrats gegeniiber dem 
Mittelbild, wobei noch auf die ubliche Bildumkehrung, 
wie sie bei der optischen Abbildung zustande kommt, 
hingewiesen sei. Infolge der symmetrischen Anordnung 
der Objektive sind natiirlich die 4uferen Bilder gegen- 
gleich. 


Bei genau der gleichen Stellung der Objektive und 
Auffangebenen wie in Abb. 2 zeigt Abb. 3 die perspek- 
tivischen Bilder eines glcichschenkligen Dreiecks (siche 
halbe Draufsicht links), wie sie auf den Auffangebenen 
von diesem in den verschiedenen Objektivlagen erzeugt 
werden. Hier wirkt sich die Unsymmetrie der Dreiecks- 
lage, die in dem senkrecht zur Papierebene stehenden 


Schnitt vorliegt, besonders eindrucksvoll aus. Es miis- 
sen infolge der Bildumkehrung die auf den Auffang- 
ebenen entworfenen Dreiecksbilder von der Basisseite 
aus betrachtet werden. Sie zeigen recht deutlich den 
Unterschied zwischen der oft genannten »Frosch«- und 
»Vogel«-Perspektive. 


Aus diesen bildlichen Darstellungen folgt aber nun, 
da die Stellung der Kamera zum Aufnahmegegenstand 
nicht wahllos vorgenommen werden kann. So z. B. bei 
manchen Architekturaufnahmen, um— wenn es darauf 
ankommt — -sogenannte »stiirzende Linien« (eben 
flschlicherweise als »perspektivische Verzeichnung« 
benannt) im Bilde zu vermeiden. Hierbei wird es dann 
oft so sein, daB nur eine Kamera, die eine Neigung der 
Bildauffangebene zul4Bt, verwendet werden mu. Will 
man dagegen den Effekt des vom Auge empfangenen 
Bildeindrucks aus irgendwelchen Griinden festhalten, 
so mu die Bildauffangebene auf jeden Fall die senk- 
rechte Lage zur Objektivachse beibehalten. Nicht ge- 
wiinschte »stlirzende Linien« kénnen bekanntlich auch 
in wewissen Grenzen bei etwaiger nachtraglicher Ver- 
gréBerung des Fotogramms durch entsprechendes Nei- 
gen der Konierebene beseitiat werden. In der Repro- 
duktienstechnik beisnielsweise ist es demeegentiber ein 
unbedinetes Erfordernis. da Wert daranf gelest wird, 
daf. die Objektflche als auch die Bildauffanaebene 
senkrecht zur Objektivachse stehen. Die Abb. 3 14Bt 
nun besonders deutlich erkennen, da® der perspekti- 
vische Bildeindruck auch bei Aufnahmen allgemeiner 
Natur sehr durch die Héhenlage (oder u. U. die der 
Seite) und Neigung der Kamera beeinfluBt werden 
kann. 


Noch interessantere Momente wiirden sich ergeben, 
wenn kérperliche Objekte einer solchen Betrachtung 
unterzogen wiirden, was jedoch mit nicht geringen 
Schwierigkeiten bei der zeichnerischen Darstellung auf 
engem Raum. verbunden ist. Diese Vorginge lieBen sich 


Abb. 3 


am einfachsten mit einer Mattscheibenkamera mit Dop- 
pelauszug demonstrieren. Das einmal vielgestaltig aus- 
zufiihren, diirfte fiir die praktische Anschauung und 
Belehrung recht niitzlich sein. — P. H. Hellgrebe — 
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Veet. Die mit Tele-Optiko versehene Debrie-Kanera ist so aufgestellt, dali sie das Arbeitsfeld 


des Cperatanrs voll ertassen kann. ohne den operierenden Aral za behindern 


Filmaufnahmen im Operationssaal 
sind stets mit einer Reihe von Schwie- 
rigkeiten verhunden, die nur durch 
vine gemeinsame Bemithung von Ka- 
meramann und Arzt ygel6st werden 
ké6nnen. Wir meinen damit natiirlich 
jene Filmaufnahnien, die nicht fiir den 
Spielfilm gestellt sind. sondern als 
wissenschaftliches Dokument wih- 
rend einer Operation hergestellt wer- 
den, und die entweder tiher eine neue 
Operationstechnik: AutschluR geben 
sollen oder aber als Schulunysmittel 
fiir den Arztlicher. Nachwuchs zu die- 
nen haben. 


Es wiirde den fahmen — dieser 
Veroffentlichung sprengen, wenn alle 
bei den cinzelner. Aufgaben an den 
Kameramann herangetragenen Pro- 
blerne bertihrt wiirden. Nachdem nen 


hb i, Aatamisstaciam einer Biinddaruaperdtion 
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aber die wissenschaftliche Filmtatig- 
keit langsam wieder in den Kliniken 
aufgenommen wird, muB die Aufgabe 
als solche einmal betrachtet werden, 
allein schon, um den Kamerakon- 
struktecuren, die an vielen Stellen mit 
dem Bau neuer Geradte beginnen, auch 
diesen Aufgabenkreis niherzubringen. 


Man muf& im Grunde zwei Forde- 
rungen an den Opcrationsfilm stellen. 
iKinmal soll in miglichster Deutiich- 
keit jede wesentliche Elnzelheit der 
Operation dargestellt werden, ohne 
aber nun zu einer dramatisierenden 
Form zu gelangen, die etwa aus bild- 
und filmgestalterischen Griinden zu- 
viel von der Umgebung bringen soll. 
Es soll das wichtigste Operations- 
geschehen selbst in seiner Gesamtheit 
gezeigt werden. Man wird deshalb in 


Abb. ¢) Fortaesc hrittener Operationsvorgang 


FILM- 
AUFNAHMEN 


Die Abbildungen 3~5 sind elnem 
Abbildung 6 einem sowjetischen 


einem derartigen Film entgegen dem 
Spielfilm fiir Laien, der im Operations- 
saal spielt, darauf verzichten kdénnen, 
Totale zu zeigen, und dabei etwa den 
sorgenvollen Blick der Schwester zu 
demonstrieren oder auf alle anderen 
Nebenumstinde einzugehen. Alles 
dieses ist dem Kreis, der fiir den Film 
bestimmt ist, bekannt. Soll natiirlich 
flr die Lehrschwesternschaft oder fiir 
Laien der Film bestimmt sein, Andert 
sich diese Einstellung. Fiir die eigent- 
lichen Zwecke aber hat allein das 
Operationsfeld selbst Interesse und 
das, was dort peschieht. Alles, was 
hier die Handlung zerreiBt oder, wie 
es meistens heiBt: »auflockert<, ist 
vom bel. 


Die zweite Forderung schlieBt sich 
der ersten insofern an, als sie darauf 
hinzielt, dem Betrachter einen natiir- 
lichen Blickpunkt zu gewiihren. Ideal 
ist es natirlich, wenn man erreicht, 
da® der Bildeindruck etwa dem ent- 
spricht, den auch der Operateur selbst 
hat oder doch zumindest ein Schiiler, 
der ihm iiber die Schulter sieht. Man 
soll es vermeiden, den Blickpunkt 
withrend der Aufnahme zu wechseln, 
denn damit erschwert man dem Be- 
trachter die Orientierung innerhalb 
des Bildes. Entwickelt sich die Szene 
langsam aus einem bekannten Bild 
und veriindert sie sich dann von einem 
Blickpunkt stetig, kann der Arbeit 
wesentlich leichter gefolgt werden, 
als wenn bei der Darstellung des Ope- 
rationsfeldes etwa Schu8 und Gegen- 
schu8R miteinander wechseln. Es ist 
auch ungtinstig, ungewdhnliche Blick- 
punkte zu wiihlen, wie es seinerzeit 
bei der Operationskamera nach von 
Rothe der Fall war. Hier hatte man 
die Kamera in einem Raum oberhalb 
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IM 
OPERATIONSSAAL 


deutschen Operationsfilm, die 
Operationsfllm entnommen. 


des Operationssaales untergebracht 
und lie® das Objektiv mitsamt dem 
Filmfenster an einem teleskopartizg 
einschiebbaren Rohr senkrecht tiber 
dem Operationsfeld schweben. Diese 
EHinrichtung hatte zweifellos den einen 
Vorteil, daB im Operationssaal weniz 
Verdnderungen fiir eine Aufnahme 
nétig waren, und da& damit der For- 
derung nach méglichst vollkommencr 
Ausschaltung von Keimtrigern imOpe- 
rationssaal weitgehend entsprochen 
wurde. Die Problematik setzte aber 
bereits bei der Wahl des Bildausschnit- 
tes ein. Ein Strahlungsprisma unmit- 
telbar hinter dem Objektiv lie® eine 
Spiegelreflexbetrachtung zu, die mit 
cinem Fernrohr erfolgte. Diese sollte 
der Mediziner selbst bedienen und die 
Kamera, die 600 Meter Film faB8t, 
liber einem FuSkontakt auslésen. Man 
kann aber einmal nicht dem Grund- 
prinzip zustimmen, da8 nur der Chir- 
urg selbst entscheiden soll, worauf 
es bei der Filmaufnahme ankommt; 
denn hier kann ein eingearbeiteter 
Techniker --. der unter Umstiinden 
selbst Mediziner sein kann, es aber 
keineswegs immer zu sein braucht -— 
ebensoviel leisten, und zum anderen 
kann man seine Aufmerksamkeit nicht 
zwischen zwei so wichtigen, die ganze 
Person erfordernden Tatigkeiten tei- 
len. Beide hier aufgefithrten Um- 
stande haben auch eine generelle Hin- 
fuhrung dieses Prinzips verhindert; 
ebenso sind die einmal eingebauten 
Geraite wenig benutzt worden. Hin 
ahnliches Schicksal erlitten die Briik- 
kenkonstruktionen, die u. a. Busch fiir 
sein Zweifarbenverfahren propagierte. 
Die in angelsdchsischen Lindern ver- 
suchte Methode, tiber Spiegel zu fil- 
men, hat sich auch nicht bewdhrt, 
weil auch hier eine unrichtige Per- 


Abb. 5. Kurz vor Abtrennung des Blinddarms 


Abb. 2. Autnahme ciner Hauterkrankung mit Askania-Z-Kamera, Tessar, 100 mm, und 
Verlangerungstubus 


spektive das Verstaéndnis der Vor- 
gange zumindest erschwerte. 


Es hat sich auch hier erwiesen, da 
die n&chstliegende Mcthode die beste 
und zuverlassigste ist, wenn be- 
stimmte Voraussetzungen erftillt wer- 
den. 


Man kommt am besten zum Ziel, 
wenn man die Kamera so hinter den 
operierenden Arzt stellt, da®B man 
ihm gewissermaBen tiber die Schul- 
ter sieht. Unter Umstinden kann man 
ihm auch pegentiberstchen. Hierbei soll 
nun aber nicht nur der Blickwinkel ein- 
gehalten, sondern auch die Bedingung 
erfillt werden, dat weder eine Behin- 
derung des Operationsvorganges ein- 
treten noch gar eine Infektionsmég- 
lichkeit gegeben sein darf. Man mu8 


also die Kamera relativ weit entfernt 
aufbauen und gleichzeitig entsprechend 
hoch. Dies ftihrt von allein zu der For- 
derung nach standfesten, weit aus- 
ziehbaren Stativen. Weiter wird man 
nur dann Erfolg haben kénnen, wenn 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 
mit dem Operationssaal Platz greift. 
Dies ist zwar selbstverstindlich, kann 
aber nicht oft genug betont werden. 
Hin hoch ausziehbares Stativ ist auch 
bei Hirnoperationen notig; hier wird 
man aber nicht umhin k6nnen, fast 
senkrecht nach unten zu filmen oder 
eben sehr hoch zu gehen, um noch bei 
entsprechendem Winkel weit genug 
vom Operationsfeld entfernt zu sein. 

Aus dieser Forderung leitet sich auch 
die optische Ausrlistung der Ope- 
rationskamera ab. Sie soll, wie schon 


Abb. 6. Homhautverpflanzung am menschlichen Auge 
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betont, keine Totale filmen, sondern 
das Operationsfeld allein, deshalb ist 
es nétig, da®& langbrennweitige Sy- 
steme verwendet werden, die eine 
sehr gute Abbildungsgiite aufweisen. 
Weichzeichner sind unbrauchbar, ideal 
sind Objektive vcn 100, 150, 200 und 
zuweilen auch 300 mm Brennweite, 
die sich an den Tessartyp anlehnen 
oder aber frtiher in Theodoliten in 
gr6Berer Stiickzahl verwendet wur- 
den (Askania Tripiets 1:3). Fast alle 
diese Objektive sind aber auf uncnd- 
lich korrigiert. Far Sonderzwecke, wie 
diese, sollte man aber versuchen, 
wirkliche Spezialobjektive zu erhal- 
ten. die auch fim die Farbfilmautf- 
nakime giinstiger waren. Man braucht 
aber nicht mit extremen Offnungsver- 
hiiltnissen zu rechnen, selbst die Licht- 
stdrke 1:3 wird selten voll ausgenutzt 
werden. Fiir Schmalfilmaufnahmen 
wihle man Objektive entsprechend 
geringerer Brennweite. Aber in beiden 
Fallen ist es nétig, die Bildfeldbegren- 
sung wirklich einwandfrei festzulegen 
und eine Méglichkeit zu haben, auch 
die Scharfeinstellung bei laufender 
Kamera leicht zu korrigieren. Hicr 
sind die bisher gebrauchlichen Kameras 
im 16-mm-Format den Normalfilm- 
kameras meist unterlegen. 


Bei der Normalfilmkamera kann 
man die Scharfeinstehung entweder 
durch die verspiegelte Scktorenblende 
kontrollieren (Arrifiex und Cameilex 
wenden bekanntlich diese Methode an) 
oder aber durch die direkte Betrach- 
tung auf dem laifenden Film. Beide 
Methoden sind insofern noch immer 
etwas ungitinstig, well nur eingestclit 
werden kann, wenn der Sektor das 
Bild ftir die Beobachtung freigibt 
und bei der Einstsllung das Elimmern 
doch etwas stért Man kann sich bei 
langen Brennweiten helfen, indem man 
eine Strahlenteilung durch eine Glas- 
platte vor dem Bildfenster anbringt, 
auf die wenigen Prozent Licht fiir die 
Aufnahme verzichtet und das Bild 
dann auf einer Matischeibe mit Lupe 
betrachtet. Solange aber diese Be- 
trachtung nicht in Aufnahmerichtung 
erfolgt, ist dic Arbeit im Opvrations- 
saal nicht sehr bequem. Hier sallte bei 
einer Neukonstruktion einer Kamera 
Abhilfe geschaffen werden. 


Kine Kamera fiir Oberationsaufnah- 
men sollte tunlichst ber unbegrenzten 
Filmvorrat verfiizen. Nichts ist arger- 
licher, als wenn mitten in einer wich- 
tigen Phase cine Aufnahmeuntcr- 
brechung eintritt. Auch hier ist das 
Gros der handelsiiblichen Schmalfilm- 
kameras alle‘n schon deshalbim Nach- 
teil, weil die Federwerke nur 6m Film 
durehziehen und dann eine recht fiihl- 
bare Pause cintritt. Sondermodelle, 
wie sie z. T. fiir andere Awecke ge- 
baut wurden, sind tiberlegen, wenn 
sie Motorantrieb oder einfachen Mo- 
toransatz haben. Von einfachen, in 
Deutschland gebrduchlichen Kon- 
struktionen seien die Movikon 30 
(Modell MKH) genannt, die Cine-Ko- 
dak-Spezial, die die Méglichkeit des 
Motoransatzes ehenfalls hat, und von 
bekannten auslandischen Modellen die 
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Bell- und Hewell-Modelle. Die beiden 
letzten Kam+eras haben, ohne da®Q sic 
schon zu schwer wurden, noch den 
Vorteil, daB sie 60 m bzw. 120 m Film 
bei cinmaliger Kameraladung dem 
Fotografen zur Verftigung. stellen. 
Wir sehen in unserer Betrachtung be- 
wuBt von den modernen auslaindi- 
schen sogenannten Semiprofessioncll- 
kamerasg ab, die einmal zu schwer 
sind und zum anderen selbst fiir aus- 
lindische Verhdltnisse filr den durch- 
schnittlichen Klinikbetrieb in der An- 
schaffung zu teuer sein werden. 


Auch die Normalfilmkamera, wie 
sie bisher meistens henutzt wurde - 
in der Regel die Askania Z@ oder dic 
Debrie mit 120 m ., ist nicht das 
ideale Instrument; denn bei beiden 
nimmt die Filmwechselung noch viel 
Zeit in Anspruch. Hier sollte eine 
Entwicklung Schnellwechselkassetten 
schaffen. Ein verheifungsvoller An- 
satz ist bei der Schulterkamera ge- 
macht worden oder in noch idealerer 
Weise bei der Zei8 Mikrokamera, dic 
einen anlegbaren Kasettenkérper hat. 
Damit wiren im Grunde die Bedin- 
gungen fiir dic Kamera im Ope- 
rationssaal umrissen. Sie muB also 
einmal mit langbrennweitigen Op- 
liken ausgertistet sein, die  ent- 
sprechend korrigiert sind und dic am 
besten von hinten iiber einen Trieb 
fokussiert werden kénnen; sie soll 
weiter mdglichst viel Film fassen, am 
besten dreihundert Meter; sie soll eine 
leichte, bequeme Scharfeinstellmdg- 
lichkeif haben; sie mu auch bei 
langer Brennweite mdglichst kieine 
Bildbezirke zu crfassen gestatten und 
eine Schnellwechselkassette haben. 
idcal ware cs, wenn sie ohne starke 
Gewichtszunahme geriuschgedampft 
wire. Bei einer Operationsaufnahme 
kommt es tibrigens nicht darauf an, 
daB nun das gesamte Operationsfeld 
scharf abgebiidet wird, und aus die- 
sem Grunde ist die Abblendung auch 
nicht immer so weit zu treiben. Es 
mu8 vielmehr der Ort, an dem gerade 
gearhbeitet wird, scharf sein. Es kann 
nun in vielen Fallen sehr gut se‘n, 
wenn die Schirfe genau mit den Be- 
wegungen des Messers wandert, In 
diesem Falle wird die Aufmerksam- 
keit des Betrachters, etwa des Stu- 
denten, unwillkiirlich an die wichtig- 
sten Stellen gelenkt. Diese Aufnahme- 
technik erfordert allerdings e‘nen sehr 
gut eingearbelteten Fotografen. 


Nicht allein die Kamera ist aber 
flr den Erfolg in der Operationskine- 
matogratie maBgebend; eine wesent- 
liche Role spielt auch die Wahl des 
Negativmaterials bzw. des Filters. 
Bei blutigen Operationen soll man 
vermeiden, Filme mit gedampfter 
Rotempfindlhichkeit zu verwenden, In 
diesem Fall kommt das Blut zu dun- 
kel, und man Kann Szenen erhalten, 
die groBe Trile des Bildfeldes schwarz 
zeigen. Wird aber ein rotempfindlicher 
Film verwendet, etwa yon der spek- 
tralen Empfindlichkeit des Agfa- 
Ultrarapid, dann wird auch noch das 
unter dem Blut liegende Gewebe zu- 


mindest durchschimmernd wiederge- 
geben. Bei Verwendung von Superpan 
sollte man aus diesem Grunde in der 
Regel ctwas mit leichtem Rottfilter 
arbeiten. Bei Operationen in blutleer 
gemachten Geweben — etwa am Wa- 
denmuskel ist andererseits die ge- 
dampfte Rotempfindlichkeit er- 
wiinscht. Wie man immer wieder 
hdrt, wird der SchwarzweiBfilm auch 
bei stdrkerem Einsatz des Farbfilmes 
im Operationssaal seine Stellung hal- 
ten. Dort aber, wo Farbfilm verwen- 
det wird, und es wird zweifellos auch 
das Negativ-Positiv-Verfahren an Bo- 
den gewinnen, hat der Kameramann 
darauf zu achten, daf& er im Opera- 
tionsraum nicht Tageslicht und Kunst- 
licht gemischt vorfindet und da 
weder die Kachelung des Operations- 
saales noch irgendwelche Gummi- 
schiirzen des medizinischen Personals 
farbig sind und so nur zu leicht far- 
bige Reflexe auf Operationsfeld oder 
Operationswiische geben konnen. Hier- 
bei darf nicht vergessen werden, daB 
gerade die weiBe Wasche besonders 
empfindlich gegen Refiexe ist. 


Zu guter Letzt mufS noch etwas 
liber die Beleuchtung des Operations- 
feldes gesagt werden. Hier werden — 
leider immer wieder von Anfangern 
Fehler gemacht. Die Beleuchtung darf 
sich nicht nach der Kamera, sondern 
muB sich nach der Empfindlichkeit der 
Wunde richten. Man kann also das 
Lichtniveau nicht einfach nach der ge- 
wlinschten Blende festlegen, sondern 
mu sich wberlegen, wieviel Licht 
man der Wunde zutrauen darf, ohne 
schddliche Erwirmungen, wenn nicht 
gar Verbrennungen heraufzubeschwo6- 
ren. Geringe Erwarmungen k6énnen 
zu einer besseren Durchblutung fiih- 
ren und damit den Heilungsverlauf 
giinstig beeinflussen. Das Gebiet ist 
aber so diffizil, daB man schon besser 
dieses Faktum nicht beachtet. Man 
kann auch die Beleuchtung nicht 
wihrend der Drehpause ausschalten, 
sondern mu die ganze Zeit mit ge- 
ringen Ausnahmen alles Licht bren- 
nen Jassen; denn der operierende Arzt 
hat sich auf das Lichtniveau einge- 
stellt und wiirde sonst Adaptations- 
schwierigkciten haben. Man wird also 
versuchen, mit Leuchten zu arbeiten, 
die cine besonders gtinstige Lichtéko- 
nomie gestatten, also eine grofie Be- 
leuchtungsapertur fiir die klcinen Fel- 
der zulassen, Die Zeif-Operations- 
leuchten sind hier besonders giinstig. 
Weiter kann man mit gektihlten, und 
zwar mit wassergekiihlten Linsen- 
scheinwerfern arbeiten, die meistens 
fiir kleine Felder verwandt werden 
oder aber fiir Spitzlichter giinstig 
sind. ‘ 


Die Arbcit im Operationssaal kann 
nur erfolgreich sein, wenn alle ein- 
zelnen Faktoren aufeinander abge- 
stimmt werden, und hier mu mehr 
getan werden. Diese Arbcit ist im 
Grunde wichtiger, als wenn man ohne 
die praktische Erfahrung der Auf- 
nahme nur Teilprobleme allein in An- 
griff nimmt. — Dr. W. Faasch — 
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Bessere Blendenbezeichnung fiir Aufnahmeobjektive 


Dr. I. C. Gardner berichtet im 
Journ. Res. National Bureau of Stan- 
dards 38 (1947), 643, tiber ein von ihm 
entwickeltes verbessertes System zur 
Blendenbezeichnung, bei dem _ die 
Lichtverluste durch Absorption und 
Reflexion sowie durch Streuung inner- 
halb der Linsen berticksichtigt wer- 
den, und das inzwischen auch in die 
Praxis Hingang gefunden hat. Die 
neue Methode erméglicht eine ge- 
nauere Kontrolle der effektiv auf den 
Film gelangenden Lichtmenge und ist 
daher besonders fiir die Farbfilmauf- 
nahme wegen des dort zu beriicksich- 
tigenden geringeren Belichtungsspiel- 
raums von Bedeutung. 


Nach dem neuen System bedeutet 
z. B. die Blendenbezeichnung »8<« 
nicht, wie bisher, das geometrisch 
bestimmte Offnungsverhiltnis 1: 8, 
sondern eine Offnung, die so viel Licht 
hindurchlaBt, wie ein auf 1:8 (alte 
Rechnung) abgeblendetes Objektiv 
hindurchlassen wiirde, wenn es keine 
Lichtverluste hatte. Die neuen Blen- 
denwerte werden durch cin verhdlt- 
nismaBig einfaches fotometrisches 
Verfahren ermittelt, dessen Prinzip 
durch die Skizze « veranschaulicht 
wird. 

AB stellt eine gleichm4fig beleuch- 
tete helle Fliche dar, beispielsweise 


einen Bogen weifies “Aeichenpapier, 
der von mehreren symmietrisch um 
den Rand angeordneten Lampen an- 
gestrahlt wird. CD ist eine Metall- 
platte mit einem Eleinen Loch bei 0 
von etwa 0,5 cm Liurchmesser, durch 
das das von AB ausgestrahlte Licht 
auf eine lichtempiindliche Fotozelle 
R fallt. ER in der linken Zeichnung 
ist eine zweite Metillplette mit kreis- 
runder Offnung, die so bemessen ist, 


._ daB der Sinus des Haibwinkels des 


schraffierten Konus 1., betragt; nach 
fotometrischen Gesetzen wird dann 
so viel Licht durci: die Offnungen in 
den Metallplatten «°D und EF nach 0 
geleitet, wie von cinem idealen Ob- 
jektiv mit dem Offnungsverhdltnis 
1:4, das sich an Stelle der Metall- 
platte EF befande. 


In der rechten Zeichnung ist dic 
Platte EF durch ¢:n Objektiv ersetzt, 
dessen Brennweite der Entfernung 
zwischen den MRKietallplatten  ent- 
spricht. Wenn dicses Objektiv aut 
1:4 abgeblendet wird, wiirde die 
Fotozelle R einen geringeren Aus- 
schlag zeigen als in der ersten An- 
ordnung, weil ja die J.ichtverluste 
des Linsensystenis hinzukommen. 
Man blendet nun das Objektiv so weit 
auf, bis die gleiche Lichtmenge hin- 


durchtritt wie bei der Ideallinse 1: 4 
und bezeichnet dann diese Offnung als 
»4«, Die tibrigen Werte ermittelt man 
durch die EHinschaltung verschiedener 
Metallpiatten EF, deren Offnung dem 
gewiinschten Blendenwert entspricht. 
Diese neuen Werte bezeichnet man 
als »t-Zahlen«. 

Das neue Blendensystem schaltet 
die Fchlerquelie aus, die sich daraus 
ergibt, da& Objektive verschiedener 
Linsensysteme hei gleichem Offnungs- 
verhdltnis verschiedene Lichtdurch- 
lassigkeit entsprechend ihrem ab- 
weichenden Lichtverlustkoeffizienten 
haben. 

Das beschriebene Verfahren setzt 
voraus, da®B sich das aufzunehmende 
Objekt in »Unendlich« befindet und 
das Bild also in der Brennebene des 
Objektivs liegt. 

Auf Grund der Empfehlungen des 
National Bureau of Standard ist die 
pekannte Firma Bell & Howell im 
Laufe des vergangenen Jahres dazu 
Ubergegangen, alle von ihr heraus- 
gebrachten Kinoobjektive fiir 35 mm 
und 16 mm (»Foton<« und »Taylor- 
Hobson«) nur noch mit der neuen 
Blendeneinteilung zu versehen. Er- 
fahrungen aus der Anwendung in der 
Praxis wurden bisher. noch nicht ver- 
Offentlicht. — H. A. PP. — 


A 


WS a 
AAAAASE SS 


Das farbige Papierbild kommt! 


Seit etwa 1938 ist es bekannt, daB das AGFA- 
COLOR-Negativ-Positiv-Verfahren sich auch fiir die 
Herstellung farbiger Papierabziige eignet. Die Benut- 
zung dieses Materials in Kreisen der Amateure und. der 
wissenschaftlichen Fotolaboratorien hat aber noch viele 
Jahre auf sich warten lassen. Dies ist nicht allein dar- 
auf zuriickzufiihren, da& der Krieg die Entwicklung 
gehemmt hat, sondern da auch unsere Farbstoff- und 
Fotochemiker in den Forschungsstatten der AGFA dem 
Verbraucher ein Material in die Hand geben wollten, 
das mit gréfter Sicherheit einwandfreie Ergebnisse 
liefert. Das Material muB ja eine sehr gute Farbabstim- 
mung ermiglichen und mu auBerdem auf die ver- 
schiedensten Negativgradationen leicht abstimmbar 
sein. Nunmehr sind die fabrikatorischen und organi- 
satorischen Mafnahmen so weil fortgeschritten, daB 


B Abb, 2 


das Verfahren dem Praktiker in die Hand gegeben 
werden kann. 


Wir begriiBen es, daf& man vorerst nur einige Grofk- 
kopieranstalten einrichtet und daneben bemiiht ist, an 
Schulungsstitten, in Abendkursen die interessierten 
Farbfotografen mit dem Verfahren in seiner prak- 
tischen Durchfiihrung vertraut zu machen; denn allein 
die Methode der Entwicklung und der Farbabstim- 
mung erfordern, technisch gesehen, eine Umstellung; 
die zweckméfiig und Material sparend von der Hand 
eines erfahrenen Sachkenners geitbt wird. Wir haben 
bisher bewuBt davon abgesehen, auf das Farbverfahren 
in seiner jetzigen Form einzugehen, weil die zugang- 
lichen Informationen durchweg den technischen Stand 
vor 1945 gaben, der nattirlich heute iiberholt ist. Wir 
hoffen aber, auch hier in der nachsten Zeit in wichtigen 
Einzelheiten unseren Lesern neue Aufklérungen geben 
zu konnen. —- ck — 
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DER FOTOGRAFISCHE ARBEITSRAUM 


Die moderne Amateurbewegung hat das Schlagwort 
«aufkommen lassen: »Sie knipsen, das andere iiberlassen 
Sie uns!« Dieses Prinzip, das fiir den Fotografen, der 
Erinnerungsbilder herstellen will, durchaus seine Be- 
recatigung hat, fiihrt leider auch zu Gedankenlosigkei- 
ten, die sich an den Stellen schadlich auswirken. die nur 
mit sorgfaltigem Arbeiten zu guten Resultaten gelan- 
gen kénnen. Wahrend der Fachfotugraf und der Ama- 
teur im allgemeinen noch zu ihrem Recht kommen, 
stehen die Dinge tm Instilulsbetrieb anders. Hier wird 
oftmals die Planung der Arbeitsradume ohne das tech- 
nische Personal durchgefiihrt. oder aber die Anforde- 
rungen werden nicht fiir ernst genommen, weil man 
glaubt, eine einfache Entwicklungsdose und ein kleiner 
VergroRerungsapparat miissen bei gutem Willen fur die 
Arbeit ausreichen. Man weist deshalb nur zu leicht der 
Fototechnik fiir ihre Arbeiten einen kleinen »dunklen 
Raum-~ in einem Winkel des Hauses an. Dies Verfahren 
mulls zu MiBerfolgen fiihren. Leider ist die Fotogratie 
ein Verfahren, das sich auch. wenigstens soweit es sich 
um die SchwarzweiBfotografie handelt, allerlei Fehler 
gefallen laBt und trotzdem noch zu Ergebnissen fuhrt. 
die zuweilen recht ansprechend sind, besonders dann, 
wenn man den Ausschuf} nicht wirklich zahlenmafBig in 
Betracht zieht. Dort aber, wo es darauf ankommt, wirk- 
lich einwandfreie Arbeit zu leisten. und zwar eine Ar- 
beil, die in ihrern Erfolg und ihren Ergebnissen genau 
reproduzierbar ist, da muB Sauberkcit und exaktes Ar- 
beiten verlangt und erméGglicht werden. Dies aber ist 
nur in Raumen moeglich, die auch zweckmaéfig einge- 
richtet wurden. Weder die finanziellen Mitlel noch der 
Arbeitsanfall in einem durchschnittlichen Institut recht- 
ferligen nun eine Laboranlage, die ectwa der cines mitt- 
leren Betriebes der Fotobranche entspricht, und man 
wird sie deshalb auch nicht mit mehreren Hilfskraften 
besetzen kénnen. Trotzdem sollte man aber versuchen. 
gewisse Mindestforderungen cinzuhalten. Zu diesen 
Forderungen sollte man eigentlich auch rechnen, daB 
cin Hellraum neben dem Dunkelraum vorhanden ist 
und daB unter Umstanden in der Dunkelkammer der 
Positivtisch sich nicht in den Platz fiir die Entwick- 
lungsarbeiten verwandeln mul}. Nichts ist fiir cine Ar- 
beil, ungiinstiger als Raummangel. Die Arbeitsriume 
sollten sich auch nicht in der Temperatur und in den 
Liiftungsméglichkkeiten von anderen Arbeitsradumen 
unterscheiden. Wenn irgend angangig, muf} der Raum 
des Institutlabors mit einem Trockenschrank ausge- 
ruistet sein. Hier kommt es mehr als sonst darauf an, 
dals der Film wirklich staubfrei und ohne Schichtbe- 
schadigung behandelt wird. Denn fast jedes Negativ 
kann einmal fiir eine Buchreproduktion gebraucht wer- 
den. Die Einrichtungen soll man auch dort, wo man 
sich auf ein Format einspicli, fiir GroRbild und Klein- 
bild verwenden. Es kommen immer wieder Aufgaben. 
die den Wechsel erforderlich machen. Sei es nun, dai 
die Mikroaufnahme fiir bestimmte Zwecke im Format 
90 X 120 mm hergestellt werde oder dafi man von 
tontgenbildern Kleinbilder fiir Dia und Krankenkarte 
benétigt, um nur cin Beispiel zu nehmen, beide For- 
mate erganzen sich nun ecinmal in einem derartigen Be- 
trieb. Die Dunkalkammer, der Feuchtraum sollen mit 
veniigend Wasseranschliissen und LGecken versehen 
sein, auf daB eir. zweckmafRiges Arbeiten durchfithrbar 
ist. Wenn angéngig, sind Schrainke bereitzustellen, in 


denen man die Kopierpapiere und die Negativmateria- 
lien ebenso wie die nicht bendtigten Arbeitsgerate ein- 
wandfrei unterbringen kann. Dies wird nicht nur Platz 
sparen, sondern dariiber hinaus auch ein Verstauben 
und Verschmutzen verhindern. Wo es sich baulich und 
finanziell durchfiihren 14Rt. sorge man dafiir, da eine 
Durchreiche fiir die bearbeiteten Materialien vom. Dun- 
kelraum zum Hellraum gegeben ist. Im Hellraum kann, 
falls er geniigend grof ist. auch gleichzeitig das Bild- 
archiv untergebracht und fiir kleinere Aufnahmen auch 
die Aufnahmeeinrichtung aufgestellt sein. Dort, wo es 
sich bei den Arbeiten um Mikroaufnahmen handelt, 
wird auch der Hellraum die mikrofotografische Ein- 
richtung aufnehmen kénnen, der so also zu einer Kom- 
bination von Aufnahmeraum und Bearbeitungsraum 
wird. In diesem Fall mu er allerdings verdunkelbar 
sein. Ihm ist ein Anstrich zu geben, der moglichst neu- 
tral ist. Gerade im Hinblick auf die mehr und mehr in 
Anwendung kommende Farbfotografie sollte man, auch 
wenn nur gelegentlich Lupenaufnahmen durchgefihrt 
werden, diese Tatsache beachten. Die Dunkelkammer 
selbst schwarz zu streichen, ist mehr als iiberfliissig. 
Hier wird mit spektral ungefahrlichem Licht gearbei- 
tet. und da ist, besonders wenn man mit indirekter 
Raumbeleuchtung arbeitet, ein schwarzer Anstrich un- 
nétig. Wir wissen, daB diese Kombination von Dunkel- 
kammer und Arbeitsraum keineswegs immer allein aus- 
reichen wird und daf besonders in der Technik viele 
Aufnahmearbeiten an anderer Stelle durchgefiihrt wer- 
den miissen. Trotzdem wird sich fiir eine grote Zahl 
von Arbeiten diese Einrichtung bewdhren. Sie wird 
auch dort ihre Vorteile zeigen. wo der Wissenschaftler 
selbst mit oder ohne Assistentin fotografisch, beson- 
ders mikrofotografisch, arbeiten will. Hier ist, wenn 
nicht die immer mehr in Gebrauch kommenden Kamera- 
mikroskope mit auf- oder angesetzter Kleinbildkamera 
verwendet werden, die auf dem regularen Arbeitsplatz 
gebrauchlich sind, diese Raumkombination besonders 
giinstig. Denn gerade bei derartigen Aufgaben werden 
die Forscher immer wieder gern selbst ihre Aufnahmen 
bearbeiten. Einmal, weil sie allein die wirklich fur ihre 
Z2wecke charakteristischen Stellen kennen, und weil 
weiter auch die Bearbecitung des Materials von aus- 
schlaggebender Bedeutung sein kann, und hier oft nur 
der wirkliche Kenner des Objektes die Prozesse richtig 
steuern kann, wie wir es demndchst am Beispiel der 
Dunkelfeldaufnahme zeigen werden. — A, Basser 


REDAKTIONELLE MITTEILUNG 


Auf die in Heft 9 von -Bild und Ton« an unsere 
Leser gerichtete Anfrage uber Zustellung, Inhaltsge- 
staltung und Heurteilung unserer Fachzeitschrift in 
Abonnentenkreisen sind wir bereits in den Besitz einer 
zroBen Anzahl einschlagizer Zuschriften gekommen, 
die fiir uns wertvolle Hinweise enthalten haben. 


Wir danken an dieser Stelle allen Einsendern fiir das 
dabei gezeigte Interesse und begriiBen, auch in der 
Folgezeit jede dahingehende und korrespondierende 
Mitarbeit bzw. Anregung. 

--- Die Redaktion — 


—- Schlu@ der Ucilage »Fotulechnik« — 
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Heutiger Stand der Beleuchtungstechnik bei der Kineprojektion 


Wir bringen tm nachfolgenden den SchluB zu der in 
Heft 9/49 begonnenen Veréffentlichung. —- Die Redaktion 


b) Umfeldbeleuchtung: 


Von Zeit zu Zeit wird immer wieder vorgeschlagen, das 
Bildfeld bei der Filmprojektion mit einem aufgehellten 
Rahmen zu versehen. Gerdte fiir diesen Zweck wurden 
schon vor 40 Jahren in den Handel gebracht. Die Aufhel- 
lung des: Umfeldes soll die Unterschiedsempfindlichkeit er- 
héhen, allerdings die Plastik des Bildes vermindern (14). 
Auf einer Farbfilmtagung in Dresden 1942 wurde ein 
Farbfilm mit verschieden heller und verschieden gefarbter 
Umfeldbeleuchtung vorgefiihrt (26). Obwohl die Umfeld- 
leuchtdichte schon recht niedrig gewahlt war, wurde das 
Umfeldlicht nicht als Vorteil, sondern cher als stérend 
empfunden. 


Falls fiir irgendwelche besonderen Effekte eine Umfeld- 
beleuchtung gebraucht wird, wird man jedenfalls beson- 
dere Lampen neben der Bildwand anbringen. Beim Ent- 
wurf von Projektionslampen braucht man darauf keine 
Riicksicht zu nehmen. 


Technische und wirtschaftliche Fragen 


a) Technische Vor- und Nachteile der verschiedenen 
Lampenarten: 


Die Gliihlampe ist in bezug auf Sauberkeit, Auswechselbar- 
keit und leichte Bedienbarkeit allen anderen Lampen tiber- 
legen, kommt aber wegen ihrer geringen Leuchtdichte 
nur noch in sehr kleinen Vorfihrriumen in Frage. 

Das Bogenlicht ist heute praktisch die einzige Lichtquclle 
fiir Kinoprojektion. Zur Zeit arbeitet die Mehrzahl der 
Theater mit Reinkohle, nur die gréBeren mit Beckkohlen. 


Vergleicht man die Vor- und Nachteile von Gasentladungs- 
lampen mit denen des Bogenlichtes, so besticht zunachst 
die leichte Bedienbarkeit der Entladungslampe. Sie braucht 
nur einmal justiert zu werden und erfordert w&hrend der 
Brenndauer keinen Nachschub, der besonders bei Beck- 
kohIen recht genau stimmen muf. Auch ertibrigt sich 
eine Entliiftung, die bei Bogenlicht erforderlicht ist. 


Dem gegeniiber stehen verschiedene Nachteile. 


Die leuchtende Fl&che in der Quecksilberhochdrucklampe 
hat bei den in Frage kommenden Typen die Form eines 
stehenden Rechteckes von z.B. 4X 3 mm (6), (27), wah- 
rend die auszuleuchtende Fliche des Kinebildes ein lie- 
gendes Rechteck von 18 X 22 mm darstellt. Um das Licht 
gtinstig auszunutzen, bedarf es also besonderer optischer 
_ Mittel. Osram lieferte zu diesem Zweck ein optisches Ab- 
bildungssystem, bestehend aus einem Spiegel sehr grofer 
Offnung und zwei zylindrischen Sammellinsen, die das 
stehende Rechteck der Lampe in das liegende des Film- 
hildes abbildet. Die Versuche damit wurden 1944 begon- 
nen, muf&ten aber vor ihrem Abschlu& abgebrochen wer- 
den, so daB iiber die damit erreichbare Lichtausbeute noch 
nichts gesagt werden kann. Am glinstigsten wiire es 
natiirlich, wenn man mit den vorhandenen Projektions- 
optiken auskommen kénnte, wenn also die Entladungs- 
form entsprechend geindert werden wtirde. Dies scheitertc 
bisher an der thermischen Belastbarkeit der Wand des 
EntladungsgefaRes (27). 


Die auf der Bildwand mit normaler Spiegeloptik erziclte 
Leuchtdichte mufB& nach dem oben Gesagten geringer ale 
bei Becklicht desselben Energieverbrauches sein. Bei 
einem Vergleich ergaben sich folgende Werte bei bester 
Spiegelstellung: 


Projektor: Ernemann VII 

Lampe: Magnasol mit Spiegel, 300 mm @ 
Objektiv: Kinestar, 80 mm Brennweite 
Bildwand: 3 X 4 m, Reflexionsvermégen 80 °%. 
Becklicht: 40 Amp, Netzspannung 60 Volt 
Reinkohle: 35 Amp, Netzspannung 70 Volt 


Qecksilberhichstdrucklampe HBO 2011: 
30 Amp, Netzspannung 80 Volt 


Dic von den einzelnen Lichtquellen verbrauchte elektrische 
Leistung betrug also in allen drei Fallen 2400 Watt. 


Leuchtdichte bei Becklicht 160 asb 
Leuchtdichte bei Reinkohlelicht 70 asb 
Leuchtdichte bei HBO 2011 100 asb 


Hs ist anzunehmen, da& nach Einbau der oben beschrie- 
benen Spezialoptik der Unterschied zwischen Entladungs- 
lampe und Beckbogenlampe noch geringer werden wird, 
so da® die Quecksilberiampe in bezug auf Nutzlichtstrom 
vielleicht dem Becklicht etwa ebenbtirtig werden kann. 


Statt der Zylinderlinsen kann auch eine Linsenrasteroptik 
Verwendung finden (26). Uber die Lichtausbeute dieser 
Anordnung ist allerdings bisher nichts verdffentlicht 
worden. 


‘ie Lichtfarbe der Entladungslampen lat, wie bereits be- 
merkt, zu wiinschen tibrig. Um einheitliche Farbkopien 
vorfiihren zu kénnen und die Helligkeitswerte nicht zu 
verfalschen, miiBte eine weitere Steigerung des Rotanteils 
des Lichtes versucht werden. Fiir Schwarzweiffilm braucht 
dic Spektralverteilung nicht gefindert zu werden. 


tYber eine eventuell erforderliche zusitzliche Korrektur des 
Projektionsobjektivs liegen bei der farbverbesserten HBO 
2011. keine Erfahrungen vor. Eine merklich stérende Un- 
scharfe trat jedenfalls nicht auf. Bei den dlteren Queck- 
silberdampflampen kann eine Korrektur durch eine vor 
das Objektiv gesetzte chromatische Glasplatte gtnstig 
sein (7). Es ist anzunehmen, da diese Korrektur bei den 
farbverbesserten Lampen nicht nétig ist. 


Die Ausleuchtung der Bildwand mit der HBO-Lampe war 
he: den oben beschriebenen Versuchen befriedigend (Licht- 
abfall rechts und links 20 %). Hs ist nach den Kurven der 
Leuchtdichteverteilung im Krater der Beckkohle einer- 
seits (28), im Bogen der Hochdrucklampe andererseits (29) 
anzunehmen, da®B in bezug auf Ausleuchtung die Dampf- 
lampe dem Becklicht nicht unterlegen ist. 


b) Wirtschattliche Gesichtspunkte: 


Die Umstellung einer vorhandenen Projektionsanlage auf 


Quecksilberdampflampen erfordert nach dem jetzigen Stand: 


Anschaffung einer Spezialoptik (Spiegel und Zylinder- 
linsen). 


Anschaffung eines Ziindgerites. 


Beim Neubau der ganzen Anlage fallt der Preis fir diese 
“Ausatzgerate nicht so sehr ins Gewicht, da auf der anderen 
Seite Kohlenhalter, Kohlenvorschubautomat und Entliiftung 
vingespart werden. 


Der Stromverbrauch liegt bei gleichem Lichtstrom in der- 
selben GréGenordnung wie bei Becklicht. Wher die Un- 
icosten fiir Kohlen einerseits, Ersatzlampen andererseits 
lassen sich zur Zeit keine Vergleiche ziehen, da die Hoch- 
drucklampen nicht im Handel sind. 


ce) Aussichten fiir die Gasentladungslampe: 


“Zusammenfassend kann man sagen, daB die Quecksilber- 
héchstdrucklampe zur Zeit noch nicht das Bogenlicht bei 
der Kineprojektion voll ersetzen kann. Ihre Vorteile in be- 
zug auf Einfachheit der Bedienung und des Lampenaufbaus 
sind aber so erheblich, da sich Versuche zur Verbesserung 
ihrer Eigenschaften lohnen diirften. 


Die Versuche sollten vor allem in folgende Richtungen gehen: 


Anderungen an der Lampe: 


Erhéhung des Rotanteils. 
Anderung der Entladungsform zu einem 
Rechteck. 


Versuche am Projektor: 


Erprobung von Spezialoptiken, Priifung der Objektive 
auf Achromasie. 


liegenden 
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— Dr. Behrendt — 
Filmfabrik AGFA Wolfen 


Kommt das universale Farbfilmkopiermaterial? 


Wer die auslandische l’atentliteratur der letzten Jahre 
aufmerksam verfaigt, muB die Feststellung machen, daR 
man in Amerika von mehreren Stellen aus bestrebt ist. 
einen Ersatz fiir die Gelatine als Dispersionsmedium 
(Verteilungs- unc Einbeitungsmittel) des fotografischen 
Halogensilbers zu entwickeln. In den Patenten werden 
insbesondere Celluloseester. Vinylester- und Polyamid- 
harze fiir diesen Zweck vorgeschlagen. Als erste unter 
den grofen Rohfilmherstellern ist jetzt die Firma Dupont 
mit einem solehen Film auf dem Markt erschienen, bei 
welchem die Gelatine durch ein synthetisches Polymer 
~~ wahrscheinlich auf der Basis der Polyamidharze 
ersetzt ist. Es handelt sich um einen Mehrschichten- 
Far>positivfilm, der Ende Mai von Dupont angekiindigt 
und der Hollywooder Filmindustrie vorgefiihrt wurde. 


Das Polymerharz wird der Gelatine in vieler Hinsicht 
fiir liberlegen gehalten. Da es auch cin farbstoffbildendes 
Material ist —- eine Valenz des Stickstoffs der Amino- 
gruppe ist an einen Farbstoffbildner gebunden -—, ersetzt 
es gleichzeitig die Gelatine und die Farbstoffvildner in 
den bisher tiblichen Mehrschichtenfarbfilmen. Das Halo- 
gensilber befindet sich feinverteilt in der Emulsions- 
schicht, genau wie es bei den Gelatineschichten der Fall 
ist. Das Farbbild wird in bekannter Weise. zum Beispiel 
mit Didthylaminoanilin, entwickelt. Der Film soll eine 
auspezeichnete Farbwiedergabe und Bildscharfe ergeben. 
Die drei Emulsionsschichten, welche auf einer Seite der 
Unterlage iibereinander liegen, sind in ihrer Reihenfolge 
von derjenigen cer jetzt auf dem Markt befindlichen 
Mehrscthichtenfilme unterschieden. Die blauempfindliche 
Schicht, die das Purpurhbild liefert, liegt oben, die rot- 
empfindliche (Blaugriinbild) in der Mitte und die griin- 
empfindliche (Gelbbild) zunachst der Unterlage. 


Die gréBte unabhangige Filmkopieranstalt Amerikas. 
die Consolidated Films Corp., die ihre Farbkopien bis- 
her nach Zweifarbenverfahren herstellt und sich des 
Kodak-Truecolor-Mehrschichten-Dipofilms bediente, gab 
vor kurzem bekannt, dai sie jetzt ihre Maschinen auf 
die Verarbeitung des neucn Dupont-Mehrschichten- 
Materials umstellen werde, nachdem die Probeversuche 
sehr zufriedensteltlend ausgefallen seien. 


Das neue Farbkopiermaterial bietet in anderem Zu- 
sammenhang ein auBerordentlich groRes Interesse, Du- 
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pont hat im Gegensatz zu Agfa, Kodak und Ansco noch 
kein eigencs Farbfilmverfahren entwickelt. Die Verwen- 
dung des neuen Dupont-Farbpositivs ist daher nicht ge- 
bunden an ein bestimmtes Farbaufnahimeverfahren der 
Firma, sondern dieser Film dient in erster Linie als 
Kopiermaterial fiir Farbtrennungsnegative, wie sie in 
den Dreiband-Strahlenteilungskameras von Technicolor, 
Cinecolor. British Tricolor und anderen aufgenommen 
werden. Dupont tritt damit in USA in scharfe Konkur- 
renz zum Technicolor-Kopierverfahren und erleichtert 
gicichzeitig der Cinecolor, ihrem gr6Gien Konkurrenten, 
den Ubergang vom Zweifarben- zum Dreifarbensystem. 
Man geht wohl nicht fehl in der Annahme, daB der Aus- 
gang des vor kurzcm abgeschlossenen Verfahrens gegen 
Technicolor und Kodak vor dem Antitrustgerichtshof 
den Besitzern bzw. Benutzern von Technicolorkameras 
den Weg zur Verarbeitung der Aufnahmen durch andere 
Nopieranstalten als die Technicolor frei gemacht hat. Die 
technische Weiterentwicklung des Farbfilms wird so in 
eine Richtung gelenkt und kann unter Umstinden sehr 
bald dahin fiihren, daB --- genau wie es beim Schwarz- 
weiBfilm der Fall ist —— sich alle Rohfilmhersteller ge- 
zwungen sehen werden, einen solchen Standardfarbposi- 
(iv herzustellen, schlieBlich sogar ihre Farbnegativfilme 
auf diesen Standardfilm abzustimmen. An sich ist die 
Benutzung des Dupentfilms auch fiir alle Verfahren még- 
lich, die sich farbiger Negative oder farbiger Umkehr- 
filme bedienen, da man durch die Herstellung schwarz- 
weificr oder farbiger Farbausziige die Vorausseizung 
dazu schaffen kann. 


auf diese Weise bahnt sich langsam fir die Zukunft 
eine gleiche Situation fiir den Farbfilm an, wie sie sich 
heute fiir den Schwarzweiffilm ergeben hat: nach den 
vom Negativ hergestellten schwarzweiBen oder farbigen 
Farbausaziigen ist jede Kopieranstalt in der Lage, nach 
iibercinstimmenden Arbeifsmethoden auf Standard- 
kopiermaterial die gewiinschten Kopien zu zichen. Ge- 
sunde Konkurrenz in bezug auf Qualitét und Preis 
kommt dann allseitig wieder zu ihrem Rechi. 


-- Dr. F. W. Petersen -- 
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TONFILM ALS UNTERRICHTSFILM? 


Bisher waren unsere bestens bewdhrten, naturwahren 
Unterrichtsfilme, deren Zahl bei 400 angekommen ist, 
alle Stummfilme. Sie erfreuen sich in unseren Schulen 
bei Lehrern und Schiilern gréBter Beliebtheit und sind 
allemal von bleibendem Wert, wenn kein Kientopp ge- 
macht wird. 


Die Filme haben — von ein paar Miarchenfilmen ab- 
gesehen — den einzigen Zweck, den Kindern reales 
Wissen miihelos, schnell und unmiBverstandlich zu. ver- 
mitteIn. Sie bediirfen deshalb alle des erléuternden 
Wortes des Lehrenden. Einen Unterrichtsfilm, der dem 
Lehrer unbekannt ist, mu& ich als Zeitverschwendung 
ablehnen; denn die Vorbereitung auf den Unterricht 
gehért nicht in die Unterrichtszeit. 


Nur der erfahrene Klassenlehrer ist befahigt, seinen 
Schiilern — dem jeweiligen Auffassungsvermégen ent- 
sprechend-—den neuen fremden Stoff und das Film- 
erlebnis in der rechten und gewiinschten Weise zu er- 
liutern oder nahezubringen. Diese sachlichen Deutun- 
gen und Erklirungen sind naturgemaB fiir alle Alters- 
stufen verschieden, ja sogar verschieden nach dem Ge- 
sichtspunkte, aus dem heraus der Film oder nur ein 
_ Teil desselben in dem besonderen Unterrichtsfach Ver- 

wendung finden soll! Eine Hinheitskopie mit Einhcits- 
vortrag kame also niemals in Frage. Fiir die Industrie 
und die Ausfuhr ware auch der stumme Film das Ge- 
gebene. 


Eine Umfrage bei den Schiilern (Vorschlag Waege- 
lein »Bild und Ton« 1948, Heft 3, Seite 71), ob sie den 
stummen oder ténenden Film vorziehen, wiirde heute 
ohne Be- und Nachdenken dem Tonfilm den Vorzug 
geben. Das l&&t sich bei der durch den Theaterfilm ver- 
wohnten Jugend leicht voraussagen. Hin solches Kinder- 
urteil darf aber fiir unsere Frage nicht entscheidend 
sein. Denn wenn es z. B. nach dem Wunsch meiner gr6- 
Beren Schiilerinnen gegangen wire, wiirden wir auf der 
Oberstufe mit Singen, Tanzen, Sport und allenfalls 
etwas Nadelarbeit und Filmvorftihrungen vollkommen 
ausgekommen sein. Soll der Unterricht in der Schule 
bleiben, dann brauchen wir notwendiger als je die inten- 
sive Mitarbeit jedes Schiilers und die Lenkung durch 
den erfahrenen, zielbewuRten Lehrer. Mir scheint die 
geistige und vor allem auch sprachliche Mitarbeit nur 
modglich beim stummen Unterrichtsfilm! Leider sind 
unsere Filmdarbietungen zur Zeit noch mit erheblichen 
Maschinengeriiuschen verbunden, so daf Lehrer und 
Schiiler nicht immer den inneren Kontakt bei der Vor- 
fiihrung gewinnen und behalten kénnen. 


Da& zur geistigen Arbeit vor allem Konzentration, 
also Freisein von 4uReren Stérungen, die Vorbedingung 
ist, diirfte allgemein bekannt und unbestritten sein. 
Vom Pidagogen miissen daher alle Geréusche, die nicht 
zur Sache gehéren, das sind musikalische Untermalung 
(Begleitung) und sprachliche Ausfithrungen, die tiber 
den beabsichtigten Rahmen hinausfiihren, entschieden 
abgelehnt werden. 


Wiinschenswert kénnten beim Tierfilm echte Tier- 
stimmen bzw. -geriusche sein, bei arbeitenden Men- 
schen auch ihre Stimme, wenn sie bei der betreffenden 
Arbeit iiblich ist, bei auftretenden Kapellen vermift 
man ungern die echte Begleitmusik usw. Solche Lticken 
haben wir bereits durch Schallplatten auszufiillen ver- 
sucht. Andererseits enthehren wir gern beim Walzwerk, 
Hochofen, fahrenden Zug und Bergwerk das gewaltige 


Getise, da man dabei »sein eigenes Wort nicht ver- 
stehen kann«. Wenn wir unsere Unterrichtsfilme auf 
Farbfilm hdtten, erginzt durch bis jetzt volikommen 
fehlende erdkundliche Filme, so waren wir fiir lange 
Zeit zufrieden. 


Woch ist es leider so, daB man mit Schmaltonfilmen 
durch Begleitmusik mit vielfacher Lautstaérke im klei- 
nen Klassenraum das Maschinengerdusch zu iberténen 
versuchen mu. Dem schon dréhnenden Schadel wird 
neben dem Bild ein Vortrag einzutrichtern versucht. 
Der Zuschauer und Zuhérer werden an jedem Protest 
und eigenem kritischen Nachdenken einfach gehindert. 
Das ist fiir unsere Bildungsaufgabe ein absolut uner- 
wiinschter Zustand. 


Auch in Zukunft wire mit einem Tonfilm nichts an- 
zufangen, der etwa einen Vortrag mitbringt, zu dem 
dann nachtriglich neve Erlauterungen seitens des Leh- 
rers erforderlich waren. Erfahrungsgeméf& storen bei 
Lichtbild und Film die meisten Begleitvortrage das 
Sehen, wenn sie sich nicht genau an den Ablauf des 
optisch Gebotenen halten. Wenn dann noch iiberfliissi- 
gerweise, nur um den Namen Tonfilm zu rechtferligen, 
eine musikalische Untermalung oder gar eine akustische 
Kulisse hinzukommt, wird der gewiinschte Kontakt 
bestimmt erschlagen und wertvolle Zeit unniitz vertan. 
Diese Uberzeugung habe ich nach dem GenuB verschie- 
dener Tonlehrfilme gewonnen. Wenn ich gute Musik 
(Pianissimo), einen sachlichen Vortrag (Mitdenken) 
und das Bild (das Wesentlichste) zusammen genieBen 
will, muB ich meine Aufmerksamkeit spalten und dem- 
gem4B verzetteln. Im Schulunterricht bleibt aber das 
vornehmste Ziel, méglichste Konzentration auf das lau- 
fend Gebotene, damit jeder nach der Darbietung »im 
Bilde« ist. 


Der Filmunterricht soll als modernstes Unterrichts- 
verfahren durch Anwendung und Hinbeziehung der 
Technik Zeit einsparen, klare Anschauungen vermitteln 
und so schneller zur Begriffsbildung fiihren. Das beste 
Hilfsmittel braucht die lebhafte geistige Mitarbeit des 
Schiilers, der selbst — soweit das mdglich ist — den er- 
lauternden Text und Ton geben kann und vom Lehrer 
unterstiitzt, abgelist, berichtigt und gelenkt wird. Hier 
liegt der entscheidende Unterschied zum unterhalten- 
der Kulturfilm, der eventuell auch belebren soll, ohne 
dali es der Erwachsene merkt. 


Nach meiner Auffassung mliBte sich der Ton im Un- 
terrichtsfilm beschranken auf wirklich notwendige aku- 
stische Momente. Das sind Forderungen, die sich eng 
beritihren mit den an Natururkunden gestellten Be- 
dingungen. Alle Zuschauer verzichten gern (wie die 
Rundfunkhorer bei Reportagen) auf st6rende Werk- 
statt-, Eisenbahn- und Autogerdusche, die nur den 
Empfang und das Verstindnis stéren oder ganz ver- 
hindern, Zudem sind sie allzu bekannt und zur Fort- 
bildung reichlich tiberfliissig. 


Die Schule braucht ftir die Zukunft den Farbfilm, 
erstklassige Musik und Deklamationen auf Magnetton- 
band, dazu eine Sammlung von wertvollen und gelunge- 
nen Rundfunk- bzw. Schulfunksendungen auf Tonband, 
um sie gelegentlich auswerten zu k6nnen. Vorerst 
mite diese Sammlung mit einigen Vorfiihrgerdten in 
jeder gréBeren Bildstelie fiir den Unterricht bereit- 
gestellt werden. Hierbei kann die Industrie durch Be- 
reitstellen wirklich guter, leicht zu handhabender Ge- 
rate sehr viel mithelfen. — W. Flamme — 
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Wo gibt es Unterrichtsfilme 
und einschlagige Gerite? 


Auf der Ausstellung zum 4. Pidagogischen Kongre® in 
Leipzig wurden von der Deutschen Verwaltung fiir Volks- 
hildung, Abteilurg Zentralbild- und Lehrmittelstelle, in 
einem gut hergericnleten Vorftihrraum der Lehrerschaft 
und allen Besuchern der Ausstellung die neuesten Unter- 
richtsfiline laufend vorgefihrt, der methodisch richtige Ein- 
satz des Films im Unterricht durch Lektionen demonstriert 
und auch der Funk in diese praktischen Ubhungen mit ein- 
hezopen., 


4agleich war damit eine umfangreiche Gerateschau ver- 
bunden, die alle Gerdte vom Kleinbildwerfer bis zum GroB- 
epidiaskop, die verschiedensten Unterrichtsfilmapparate 
einschleBlich Schmalfilmtonrerdte nebst dem fiir alle Ge- 
rate noligen Zubchor und cine GroBrundfunkanlage zu in- 
formatorischen Zwecken aufwies und viel Beachtung tanec. 


Ferner sind neue Unterrichtsfilmverzeichnisse fiir allge- 
inveinbildende und fiir berufsbildende Schulen im Druck er- 
schienen und zur Zeit in der Auslieferung. Damit ist nach 
Sichtung, Ubeiprtifung und Ordnung der nach dem Kriege 
verbliebenen Bestaénde an Unterrichtsfilmen und Herstel- 
lung von 44 neuer Unterrichtsfilmen der Wiederaufbau und 
Neubau der durch den Krieg zerstérten, pidagogisch wert- 
vollen Unterrichtsilmarheit nach fortschrittlichen Gesichts- 
punkten organisatorisch zum Abschlu& gebracht. 


Die Verzeichnisse geben eine geordnete Ubersicht tiber 
alle zur Verwendung in den Schulen der sowjetischen Be- 
satzungszone zugelassenen Unterrichtsfilme und sind zu- 
nadchst fiir die Hand des Lehrers zur Leistungssteigerung 
im Unterricht ein weiteres Riistzeug auf dem Gebiet des 
modernsten Anschauungsmittels des Unterrichtsfilnis. 


Sie erleichtern durch zweckmiiBige Gliederung in der 
Nummernfolge, nach Schularten, Sachgebieten bzw. Hayupt- 
berufen und Klassen das Auffinden der vorhandenen und 
erreichbaren Unterrichtsfilme, und stichwortartige Inhalts- 
angaben, Erliuterungsblatter dienen neben den Filntbei- 
heften als Grundlage ftir die Auswahl und Vorhbereituny fiir 
die Verwendung ces Filmes, 


Die Zentralbild- und Lehrmittelstelle erwartet, daB die 
Verzeichnisse zu einer wesentlichen Férderung der Verwen- 
dung des Unterrichtsfilms und zum methodisch richtigen 
Sinsatz des Unterrichtsmittels im neuzeitlichen Unterricht 
beitragen werden. 


Aber auch Uber den Kreis der Lehrerschaft hinaus dtinf- 
ten die Unterrichtsfilmverzeichnisse fiir alle an der Film- 
arbeit interessierten Personenkreise von Bedeutung sein. 
Besonders fiir die Masscnorganisationen, Institute, Volks- 
hochschulen und die MAS werden die Verzeichnisse fiir die 
in Betrieben, Stact und Land zu leistende Kulturarbeit aus- 
wertbar sein und vor allem in der Jugenderziehung und der 
gesamten Volkshildung Verwendung finden kénnen. Die 
Arbeit mit dem Film wird somit erfreulicherweise auf cine 
noch breitere Basis gestellt. 


“4um weiteren .Auf- und Aushau sind deshalb nicht nur 
Piéagogen, sond2rn auch alle interessierten Kreise zur 
aktiven Mitarbeit berufen. 


Die Ausleihung der Unterrichtsfilme und der zu ihrer 
Vorfiihrung gegebenenfalls notwendigen Vorfiihrapparate 
erfolgt durch die lLandesbild- und Lehrmittelstellen und ihre 
Is2 Kreisbildstellen in der Zone, auBerdem durch die Lehr- 
mittelzentrale Gemeinn. Ges., Berlin W S, Unter den Lin- 


ueHeD2: W. Beyer 
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~ Das neve Fachbuch 


i. Dahigreen und W. Waegelein: »Gleichrichter<, Heft 3 
der Reihe »Die Bucher des Lichtspielvorfiihrers«. Ver- 
lag Wilhelm Knapp, Hate (Suale). 31 Seiten mit 32 Ab- 
bildungen. .-. Preis 0,90 DM. 


Das seinerzeit von R. Dahlgreen verfaBte Buch wurde in 
der neuen 2. bis 4. Auflage von W. Waegelein neu bearbeitet. 
Die modernen Gleichrichturanordnungen spielen infolge 
der in den Kinotheatern zur Verwendung kommenden, mit 
Gleichstrom betriebenen Bogenlampen cine wesentliche 
Kolle. Die Kenntnis ihrer Wirkungsweise, der verschieden- 
artigen Ausfuhrungsformen und Einsatzméglichkeiten ist 
fur jeden in der Filmwirtschaft tatigen Techniker von 
groBem Wert. Neben der cingehenden Behandlung aller die- 
ser Fragen wird am Schlu8 des Buches auch noch auf dic 
Kleingleichrichter fur Ladung der Notlampenhbatterien, den 
Betrieb der Tonlampen und die Felderregung von Lautspre- 
chern cingegangen, die ja ebenfalls in jedem Filmtheater- 
hetrieb zur technischen Einrichtung gehdren. 


W. Gabler: Die Akustik des Tonfilmtheaters«, Heft 9 
der Reihe +Die Biicher des Lichtspielvorfiihrers«. Ver- 
lag Wilhelm Knapp, Halle (Saale). 42 Seiten mit 20 Ab- 
bildungen. --. Preis 1,20 DM. 


Beginnend mit den physikalischen Grundlagen der schnel- 
len Ausbrcitung der Nachhall- und Echoerscheinungen so- 
wie der Klangtrceue und Horsamkeit, fiihrt das vorliegendc 
Buch durch simtliche Probleme der Akustik des modernen 
T.ichtspielhauses. Den grundsdtzlichen Erérterungen wer- 
den einfache Berechnungs- und Priifungsmethoden fiir neu 
“wu errichtende oder auch bestehende Réume zur Seite ge- 
stellt sowie die hier hauptsachlich zu verwendenden Bau- 
stoffe behandelt. Interessante Ausftihrungen tiber die durch- 
gefuhrte Verbesserung der akustischen Verhdltnisse in be- 
stehenden Theatern und idiber dic Tonfilmvorfiihrung im 
Freien bilden den SchluB® dicses Buches, welches jetzt in 
der 3. und 4. Auflage der einsetzenden Nachfrage nach ein- 
schlagiger Fachliteratur entgegenkommt. 


Ekehnut) Naumann: »Schmalfilm richtig vorgefiihrt . 
Verlag Wilhelm Knapp, Halle (Saale). 156 Seiten. - - 
Preis 4,20 DM. 


Wach einer eingehenden Behandlung der Konstruktions. 
ciemente des Schmalfilmprojektors wird der Leser mit den 
verschiedenartigsten auf dem Markt befindlichen Projektor- 
modellen vertraut gemacht. Alles, was mit der Vorftihrung 
des Schmalfitms direkt oder indirckt zusammenhiangt, wird 
mit griindlicher Ausfihrlichkeit behandelt. Filmbehandlung, 
Wahl des Bildschirmes, Sicherheitsvorschriften und behdrd- 
liche Verordnungen werden besprochen. Auch auf die Ver- 
bindung zwischen Schmalfilm und Ton wird am Schlu& 
naiher ecingegangen. Wer dieses Buch nicht gelesen hat, che 
er sich mit der Vorftihrung von Schmalfilmen beschaftigt, 
wird diese Unterlassung irgendwann einmal bereuen. 


W. Hasenberg: «Der Tontilmverstirker und seine Be- 
dicnung.« Verlag Wilhelm Knapp. Halle (Saale). 
37 Seiten mit 26 Abbildungen. — Preis 1,10 DM. 


bas vorlicgende Buch erscheint in der 3. bis 5. Auflage 
und behandelt die grundlegenden Gesetze der Tonfrequenz- 
verstarkung und der Verstérkerrdéhrentechnik. Der Inhalt 
wird von guten und klar verstindlichen schematischen Dar- 
stellungen der Verstarkervorginge in Réhren und Tonfilm- 
verstarkern erldutert. Die Fragen der Entzerrung und 
{.autsprecheranpassung an die Leistungsendstufen sind 
ebenfalls eingehend behandelt und an Hand von Schalt- 
bildern ausgefiihrter Tonfilmverstirker erldutert. Es wird 
jedem sich mit derartigen Einrichtungen beschaftigenden 
Vorftihrer, Theatertechniker, aber auch dem Amateur und 
Rundfunktechniker wertvolle Aufschliisse tiber die Vor- 
Eange geben, die sich bei der Vorftihrung eines Tonfilmes 
von der tontechnischen Seite aus abspielen. 
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Helmut Naumann: »Das Auge meiner Kamera.« Ver- 
lag Wilhelm Knapp, Halle (Saale). 144 Seiten. — Preis 
5 DM. 


Die jetzt im 13. bis 17. Tausend erscheinende Neuauflage 
dieses Buches beweist seine Beliebtheit und Notwendigkeit. 
Es bringt dem Leser alles das nahe, was er tiber fotogra- 
fische Optik und Objektive wissen mu8, um sie richtig zu 
bewerten und zu handhaben. Auch der Nichtfachmann und 
laicnhafte Amateur wird einen Gewinn beim Lesen haben; 
denn er wird an Hand guter Dlustrationen zunfichst mit den 
optischen Gesetzen vertraut gemacht und findet die Grund- 
lage dann selbst, tiber die Leistungsfahigkeit der Objektive 
sich ein eigenes Urteil zu bilden. Hilfsmittel fiir die Foto- 
grafie, wie Vorsatzlinsen, Weichzeichner, Vorsitze, gekup- 
pelte Entfernungsmesser, VergréRerungs- und Projektions- 
optiken, sind in anschaulicher Sprache dargestellt. In einer 
gréBReren Zahl von Aufnahmen wird gezeigt, welche Aus- 
wirkungen optische Gegebenheiten in der praktischen Foto- 


grafie mit sich bringen kénnen. Das Buch macht infolge des 
Druckes auf bestes Kunstdruckpapier einen fricdensmaBi- 
gen Hindruck und wird jedem Leser einen groBen Nutzen 
fiir seine praktische Arbeit vermitteln. 


»Die Leicaphotographie.« Herausgeber: Stéckler. Ver- 
lag: Die Umschau. 

In einer ausgezeichneten Aufmachung erscheint jetzt 
Heft 1 dieser Hauszeitschrift von Leitz. Neben einer Reihe 
sehr guter Artikel fallt besonders die hervorragende Be- 
bilderung in guten Farb- und Schwarzweifidrucken auf. 
Leitz ktindigt neue Objektive und ein neues Reproduktions- 
gerdt an. Von besonderem Interesse ist der sehr gut be- 
bilderte Artikel tiber das Agfa-Positiv-Negativ-Verfahren. 
Uns will allerdings scheinen, da® die sachlichen Aussagen 
liber das Verfahren einiger Korrekturen bediirfen. Hier mu8 
wohl erst die autorisierte Verédffentlichung der Agfa in der 
Fachpresse abgewartet werden, ehe man diése Verdéffent- 
lichung zur Grundlage einer eigenen Arbeit macht. ‘ 


Handel - Wirtschaft - Industrie === 


Filmfabrik Kodak, Berlin. Wie wir 
erfahren, wird die Filmfabrik Kodak 
in Berlin-K6épenick, die zur VVB »Va- 
riochem« gehért, wieder zur Herstel- 
lung von Kleinbild-, Roll- und Plan- 


ten Teilbilder erfolgt in bekannter 
Weise mit entsprechenden Stereo- 
brillen, 

Das untenstehende Lichthbild zeigt 
den »Gesi 50«, einem Filmosto-Grund- 


haus als kompletter Projektor nebst 
einer Muster-Stereobildserie geliefert. 
Die Auszeichnung des vollen Nutz- 
formates (2 x 45 * 45 mm) ist bei Ob- 
jektivbrennweiten ab 140 mm gewéhr- 


filmen tibergehen. Die Jahresproduk- 
tion hat die des Jahres 1939 bereits 
iiberschritten. Das Werk ist nicht 
mehr von auslindischen Rohstoffen 
abhiingig, sondern hat sich auf hei- 
mische Rohstoffe umgestellt. Im Ex- 
portgeschéft konnten wesentliche Er- 
folge erzielt werden. Liefervertrige 
mit Polen wurden bereits abgeschlos- 
sen; mit GroSbritannien, der Tsche- 
choslowakei und mit Ungarn schwe- 
ben Verhandlungen. 


Zunahme der Lichtspielhdiuser in 
der Tschechoslowakei. Im Mai 1949 
gab es in der Tschechoslowakei 2804 
Lichtspielhiuser gegen 1838 mit rund 
600 000 Sitzplatzen im Jahre 1937. 
Nach Beendigung des Ftinfjahrplanes 
sollen 4100 Lichtspielhiuser dort in 
Betrieb sein. In Aussig werden gegen- 
wartig 15 neue Lichtspieltheater ge- 
baut. —t— 


ttt 8 ate wt 


Ein neuartiger Kleinbildprojektor. 
Die Firma Georg Sittig, Leipzig C 1, 
QuerstraBe 28, legt mit dem »Gesi 50« 
ein fir das Kleinbildformat dimen- 
sioniertes Gerat vor, das im Prinzip 
ein Gegensttick zu dem auf den glei- 
chen Konstrukteur zurtickgehenden 


Ober- und unter- 
halb des Objektivhalters sind die La- 
schen der Bildtrager, links die Knépfe 


gerat vorgesetzt. 


leistet; fiir Kinofilmdias (24 * 36 mm 
usw.) in Kleinbildrahmchen gentigen 
bereits solche von 100 mm. -—lle— 


Flache Kunststofflinsen bei Kodak. 
Die Eastman Kodak Co. entwickelte 
ein Verfahren zur Herstellung flacher 
Linsen aus durchsichtigen Kunst- 
stoffen, wie Zelluloseazetat, Zellulose- 
azetobuyrat, Polystyrol, Vinylharzen 
oder Akrylaten nach dem Pref- oder 
SpritzguRverfahren. Diese Linsen sind 
den stark gewélbten Linsen aus Glas 
oder Kunststoffen fiir manche Zwecke 
tiberlegen. Bei flachen Linsen wird die 
Wolbung der Linse in eine groBe Zahl 
schmaler ringférmiger Streifen zer- 
legt, die in ihrer Wolbung nebenein- 
ander auf einer ebenen Flache aufge- 
baut werden. Die Riickseite der flachen 
Linse, durch die das Licht eintritt, ist 
also glatt und eben, wihrend die Vor- 

; derseite nur in der Mitte eine glatte, 
*} schwach gewdlbte Stelle aufweist und 

a im tibrigen einen Aufbau hat, der im 
Querschnitt einer auBen steil und 
gegen die Mitte flacher gezackten 
Sage gileicht. Dadurch werden die 
Dicke und das Gewicht der gesamten 
Linse erheblich vermindert. 

Allerdings reicht die optische Giite 
einer solchen flachen Linse nicht aus, 


»Cinelux<«-Projektor fiir schattenlose 
Uberblendung darstellt. Obwohl auch 
hier ein derartiger Bildwechsel von 
Hinzeldias von Hand durchaus még- 
lich ist, liegt das Hauptanwendungs- 
gebiet jedoch in der Stereoprojektion 
zusammengehiriger Einzelbildpaare. 
Die Spiegelscheibe wird zu diesem 
Zweck durch einen gleichzeitig der 
Lampenktihlung dienenden Geblise- 
motor in schnelle Rotation versetzt 
und in die Teilstrahlengénge kontrare 
(Farb- oder Polarisations-) Filter ein- 
geschaltet, Die Betrachtung der flim- 
merfrei auf der Bildwand iitberlager- 


Projektionsvorsatz »Gesi 50< mit Umlauf- 
spiegelkombination 


flr Bildjustierung und Filterhalte- 
rung zu erkennen. Der unter beiden 
Einheiten sichtbare Kasten enthalt 
neben dem Motor mit Geblése und 
Peesentrieb auch alle elektrischen An- 
schltisse. Bei der weiten Verbreitung 
von Grundgeraten dieser Art ist die 
zusitzliche Anschaffung des neuarti- 
gen Vorsatzes, der iiberdies auch fir 
additive (Zwei-) Farbenwiedergabe ge- 
eignet ist, mit relativ nur geringen 
Kosten verkniipft. Er wird jedoch 
ebenfalls mit einem Speziallampen- 


um sie als Objektiv eines Fotoappa- 
rates verwenden zu kdénnen, Benutzt 
wird die flache Linse jedoch als Kon- 
densorlinse zum gleichm&Bigen Aus- 
leuchten des Bildes in Spiegelrefiex- 
kameras und in Diapositiv-Betrach- 
tungsger&ten. Hierbei sind flache Lin- 
sen vorteilhaft, weil sie auch die Ecken- 
des Formats besser ausleuchten als 
die bisherigen gewdélbten Linsen. Die 
Warmeempfindlichkeit dieser Kunst- 
stofflinsen ist fiir diese Anwendung 
ohne Bedeutung. Bisherige Linsen 
k6nnen ohne Schwierigkeiten gegen 
die neuen ausgewechselt werden. Vor- 
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ldufig werden die flachen Linsen in 
Durchmessern von § bis 38 cm und 
mit Brennweiten bis zu 55 cm herge- 
stellt. Die neuen Kodak-Kameras sind 
damit ausgestattet. (Nach »Mod. Pla- 
stics« 26 [ Aprilheft 1949], S. 70 71.) 

t 


Die newe »Karat 36«. Die Agta- 
Werke in Miinchen nahmen die Pro- 
duktion der neuen. besonders fiir dic 
Ausfuhr entwickelten Kamera »Karat 
36. auf, die aus der bekannten #Ka- 
yat 12« geschaffen wurde. Als Auf- 
nahmematerial benutzen beide Typen 
der. normalen 35mim-Film. Die #Ka- 
rat 12. faBt Filmlingen filr 12 Auf- 
nahmen 24 ~ 36 mm, dagegen macht 
dic neue »Karat 36< 36 Aufnahmen 
auf einer Filmlinge von 1,60 m. Ein 
umlegbarer Schnellschalthcbel ist ein- 
gebaut, der gleichzeitig den Film- 
transport sowie cas Spannen des cin- 
gebauten Compur-Verschlusses regelt. 
Dic Kamera hat cinen eingebauten 


Kurzreferate 


Neue Kinoprojektoren in England. 
Nach »Times Survey of the British 
Scientific Instruniwnts Industry« vom 
Oktober 1947. Nachdem 1945 mur 
zwei Firmen in England Theaterpro- 
jektoren bauten, sind es 1947 schon 
acht; fiinf davon verwenden aus- 
schlieBlich britische Einzelteile. Nach 
dem Urteil der Fachleute haben diese 
Projektoren die Kinderkrankheiten 
hinter sich und sind den deutschen 
Erzeugnissen hinsichtlich Storungs- 
freiheit, Gerfiuscharmut und Lichtlei- 
stung durchaus gewachsen. Strom- 
linienform des Au®eren wird als mo- 
dern gepriesen; sie ist hinsichtlich 
der Freiheit von Staub-Ecken ebenso 
wirksam wie der hellgraue Anstrich, 
der das bisher ‘ibliche Schwarz als 
AuBenfarbe verdrangt hat. Alle Teile 
sind gekapselt. Der schwere Standfu 
enthalt neben der Aufwickelspule dic 
vlektrischen Vorschaltgerate. Als gu- 
siitzlicher Feuerschutz ist cine Flasche 
mit Kohlendioxyd eingebaut, deren 
Inhalt bei einem Filmbrand im Fen- 
ster in bekanntsr Weise durch ein 
Zelluloidstreifchen ausgelést und der 
Brandstelle zugeftihrt wird. Als Licht- 
queHe wird Beck-Licht mit 80 Amp. 
und ein Spiegel von 40 cm © benutzt. 
Das Objektiv hat ein Offnungsver- 
hiltnis 1:1.9 und ist entspiegelt, so 
da Reflexe und Lichtverluste weit- 
gehend unterdriickt werden. Eine neu- 
artige Tonoptik soll cine Tongiite ver- 
hiirgen, dic der. besten amerikani- 
schen Maschinen entspricht. Einzcl- 
heiten dariiber werden Ieider nicht 
mitgeteilt. Vom kontinuierlichen Film- 
lauf verspricht man sich neuerdings 
Vorteile. Man p:ant einen Projektor 
auf stroboskopischer Grundlage mit 
Hilfe einer vicrundzwanzigmal je Se- 
kunde, aber nut iiuBerst kurze Zeit 
autflaammenden Lichtquelle, die durch- 
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Entfernungsmesser und ist mit einem 
leistungsfdhigen Objektly 1:2,0 oder 
1:2,8 ausgeristet. Aussichtsrciche 
Verhandlungen mit auslandischen In- 
teressenten wurden bereits ange- 
bahnt. “E Lene 


Askania-Theaterprojektor Mod, 48. 
Vom Askania-Theaterprojektor Mo- 
del] 48, den wir bereits in Heft 7/49, 
S. 215. beschrieben und abgebildct 
haben, liegt jetzt ein neuer iNustrier- 
ter Katalog vor, der alle Hinzelheiten 
cles tibersichtlichen Aufbaucs und der 
leichten Bedienungsweise erkennen 
laBt. 

Die Maschine wird serienméfig in 
den unzerstérten und vollarbeitenden 
Askania-Werkstatten in Berlin-Fric- 
denau gefertigt. Sie ist bisher in zahl- 
reichen Theatern zum Einbau gekom- 
men, u. a. im Stern-Theater, Géttin- 
gen, das mit seinen 1300 Platzen 
wohl zu den gréBten Kinos der Neu- 
zeit zu rechnen ist. 


aus dem Elektronenblitg entspricht, 
der in Amerika als Aufnahmelicht- 
quelle stark propagiert wird. Projek- 
toren fiir Schmalfilm sind ebenfalls 
schr gefragt, es sind bercits 2w6lf Fa- 
brikatein England zu haben, von denen 
die Halfte rein britischen Ursprungs 
sind. Zur Férderung des Schuischmal- 
tilmprogramms verzichtet die Regic- 
rung auf die Steuer, dic den Preis 
dieser Gerite um die Halfte crhohte; 
er liegt aber immer noch um 200 Pfund 
Sterling herum und 148t damit die 
amerikanischen und wahrschelniich 
auch die deutschen Preise vergicichs- 
weise weit hinter sich. Fiinf dieser 
Tonprojektoren entnehmen das Ton- 
licht der Projektionslampe, wie cs 
auch der Projektor von Debrie tut, 
was gelegentlich Nachteile haben soll. 
Dio Verstirker liegen zwischen 8 und 
30 Watt. Die bevorzugte LampengréBe 
ist 750 Watt. Filmspulen fiir 500 Me- 
ter, reflexarme Objektive und duBere 
Bauformen nach amerikanischen Vor- 
bildern sind Kennzeichen fiir diese 
Geriite. Von der Wachenproduktion 
von angeblich 80 bis 100 Stiick wird 
inehr als die Hiilfle experticrt. 


Neues vom Farbfilm. Nachdem be- 
reiis im vorigen Jahr in Paris cin 
umerikanischer Spielfilm nach dem 
Anscocolor- Verfahren hergestellt wur- 
de. ist dort jetzt cin weiterer Film 
Alice im Wunderland<, eine Kombi- 
nation von lebendiger Handlung und 
Trickzeichnungen, fertig geworden. 
Der Kameramann Knechtel brachte fir 
seine Trickarbeit eigens eine optische 
Kopiermaschine von Amerika nach 
Paris. Der Film soll demn&chst im 
Verleih der Rank-Organisation  er- 
scheinen. In Indien wird von der 
Oricntal-International Co. ein Spielfilm 
nach Goddens Roman »Der Flu« ge- 
dreht werden. Der Film wird auf East- 
rman-Monopack (einen Mehrschichten- 
Umkehrfilm) gedreht und von Tech- 
nicolor in Hollywood verarbeitet wer- 


Bei der Anschaffung des Bildwer- 
fers besteht die Méglichkeit, nicht 
unbedingt sofort erforderliche Teile, 
wie z. B. Kraterprojektor oder Tacho- 
meter, zundchst fortfallen zu lassen, 
so da@ der Projektor in 3 verschie- 
denen Ausfiihrungen geliefert werden 
kann. Das erleichtert in vielen Fallen 
dic Anschaffung, wobei aber cine 
spitere Erganzung der Einrichtung 
ohne weiteres mdglich ist. --.Tfrt.—- 


Der neve Super - Actino - Belich- 
tungsmesser wird von der Firma 
K. H. Weigand, Mefitechnik GmbH., 
Erlangen, auf den Markt gebracht. 
Er entspricht in seiner 4uferen Form 
dem seit 10 Jahren bei allen Fach- 
leuten bekannten Actino-Belichtungs- 
messer, ist jedoch mit einer wesent- 
lich gréBeren Anfangsempfindlichkeit 
verschen. Sie betrigt etwa 2 Lux. Die 
Endempfindlichkeit liegt bei 60 000 Lux 
fiir vollen Ausschlag. 

-- Dr. Herm. Atorf —- 


den. Nachdem die deutsche Filmindu- 
strie bereits seit zehn Jahren ein Mehr- 
schichten - Negativ - Positiv-Verfahren 
verwendet . - der crste Agfacolor-Ufa- 
film wurde im Sommer 1939 herge- 
stellt --, beginnt man jetzt in Ameri- 
ka die ersten Versuche mit einem 
gleichartigen Verfahren. Die Ansco ist 
gegenwirtig dabei, einen Farbfilm vom 
Negativ-Positiv-Typ fiir die Spielfilm- 
produktion herauszubringen. Sie wird 
in diesem Jahr den Hollywooder Ate- 
licrs etwa 30 bis 50 Millionen Fu aic- 
ses Farbfilms liefern kénnen und ver- 
spricht fiir die kinftige Zeit eine 
Jahreskapazitét von 100 Millionen 
Fu8. (Der neue Film darf mit dem 
oben erw&hnten Anscocolor-Umkehr- 
film, der fiir die Filme »Mann auf dem 
Fiffelturm und »Alice im Wunder- 
land« verwendet wurde, nicht ver- 
wechselt werden.) Die Verwendung 
des neuen Negativ - Positiv - Farb- 
filmmaterials wird dic Produk- 
tionskosten sehr herabsetzen. Die 
Verarbcitung in der Kopieranstalt soll 
nicht viel teurer sein als ftir Schwarz- 
weiB. Auch Hastman-Kodak tritt mit 
einem Negativ-Positiv-Farbfilm vor 
die Offentlichkeit. Die Kamaraabtei- 
lungen der Hollywooder Ateliers er- 
hielten Probematerial zum Auspro- 
bieren der neuen Filme. Umfang- 
reichere Produktionsplane sollen je- 
doch erst nach Durchfithrung der 
Atelierproben in Angriff genommen 
werden, nachdem etwaige Verbessc- 
rungsvorschlige sorgfdltig erwogen 
und gegebenenfalls in die Produktion 
einbezogen sind. Wahrscheinlich wird 
das neue Material erst nach einem 
Jahre in gréBerer Menge ftir Spiel- 
filmherstellung greifbar scin. Von der 
Technicolor werden in Hollywood ge- 
meinsam mit der General Electric 
Atelierversuche durchgefiihrt, um die 
Eignung neuer Quecksilber-Kadmium- 
Bogenlampen zur Ausleuchtung von 
Farbfilmszenerien zu demonstrieren. 


—-F.W.P. 
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AUS UNSEREM 


BRIEFKASTEN 


J. K., Zittau: Unter meinen Nega- 
tiven befinden sich eine Rethe alter 
Filme, die sehr stark zerkratzt und 
verschrammt sind, weil sie in den 
letzten Jahren nicht immer ganz 
pfieglich behandelt wurden. Wie kann 
ich diese Filme retten? 


Unsere Antwort: Bei nicht sehr 
groBen Kratzern haben Amateure 
friiher mit Erfolg versucht, die Nega- 
tive in den VergrdB®erungsapparat 
zwischen zwei Glasplatten zu legen 
und dabei auf die Schichtseite einige 
Tropfen Glyzerin zu verteilen. Mit die- 
ser Methode lassen sich tatsichlich 
einige Fehler beseitigen, allerdings 
erfordert es einen groBen Arbeitsauf- 
wand und eine endgiiltige Liésung ist 
nicht zu erreichen. Hier sind Mittef 
zu empfehlen, die das Ubel fast ganz 
beseitigen kénnen, Ahnlich wie in der 
Filmindustrie sollte man die Filme 
regenerieren. Zu diesem Zweck wird 
der Film vorher mit Tetenal-Film- 
reiniger gesiubert und dann in einer 
mit Repolisan gefiillten Schale ge- 
badet. Die am Film. hangenbleibende 
Flissigkeit trocknet den Film auf und 
legt sich dabei so in die Vertiefungen, 
die durch die Kratzer entstanden sind, 
daB sie optisch unwirksam werden. In 
der Tat erhdlt man mit diesem Ver- 
fahren bei nicht zu starken Schicht- 
zerst6rungen ausgezeichnete Ergeb- 
nisse. Wir empfehlen, diese Beschich- 
tung bei frischen Filmen auch als 
Schutzmittel vorzunehmen, ein Ver- 
fahren, zu dem auch die Spielfilm- 
industrie zur HErhaltung ihres wert- 
vollen Kopienmaterials immer mehr 
tibergeht. 


R. B., Bln.-Neuk.: Ich habe im Un- 
terricht und bei Vortrigen ein sehr 
groBes Bildmaterial vorzufiihren und 
bediene mich bis jetzt meistens des 
Epidiaskops. Dabei leiden aber die 
Bilder sehr. Gegen Verwendung der 
Diapositive habe ich insofern Beden- 
ken, als das Gewicht sehr groB ist 
und weil auch bestimmte Vorschriften 
tiber die Benutzung von Diapositiven 
bestehen. 


Unsere Antwort: Wir halten eine 
Benutzung des Epidiaskops in jedem 
Fall fir eine Notlésung —- allein 
schon deshalb, weil die Helligkeit des 
Bildes viel. zu gering ist. Wir wiirden 
daher dringend zu Diapositiven raten, 
zumal jetzt preiswerte Kleinbildpro- 
jektoren von Zei® Jena auf den Markt 
gekommen sind. Handelt es sich um 
Bildfolgen, die nicht geindert werden, 
koénnen Sie Bildbinder verwenden, die 
relativ billig herzustellen sind. Prak- 
tischer ist aber wohl in Ihrem Fall 
die Anlage einer Kleinbild-Diasamm- 
lung, deren Gewicht auch nicht einen 
Vortragenden sehr belastet. Die Nor- 
mungsvorschriften bei Diapositiven 
beziehen sich auf die Aufmachung 


der einzelnen Bilder. Soweit es sich 
um die Umrandung handelt, kann der 
Amateur darauf verzichten. Sie sind 
wichtig und wertvoll ftir groBe Insti- 
tute und Werke. Wir werden in einem 
Aufsatz spaiter darauf eingehen. 


K. Sch., Torgau: Jch habe eine Reihe 
von alten, lingst abgelaufenen Agfa- 
Color-Spulen. Sie stammen aus dem 
Jahre 1939/40. Kann man diese noch 
verwenden ? 


Unsere Antwort: Das Agfa-Color- 
Material kann man im allgemeinen 
noch gut verwenden. Allerdings kén- 
nen in diesem Material sehr starke 
Farbstiche auftauchen. Nach unseren 
Erfahrungen tut man besser daran, 
das Material normal zu belichten und 
es dann der Agfa mit der Bitte zuzu- 
schicken, es zum SchwarzweiBfilm 
umzukehren. Die erhaltenen Schwarz- 
weiBdiapositive zeichnen sich durch 
Feinkérnigkeit und sehr gute Bril- 
lianz aus. 


Fr. M., Halle: Mein Tenfilmschmal- 
geraét ist eine Originallicferung eines 
groBen Werkes; trotzdem habe ich in 
letzter Zeit von Bekannten Filme er- 
halten, die sich nicht ordnungsgemiB 
vorftihren licRen, Sie muBten seiten- 
verkehrt eingelegt werden. Woran 
liegt dies? 


Unsere Antwort: Die deutschen Ton- 
filmnormen unterschieden sich von 
den internationalen dadurch, da& der 
Tonstreifen auf der anderen Seite lag. 
In Deutschland sind nun leider beide 
Systeme immer noch nebeneinander 
in Gebrauch. Sie kénnen sich nur so 
helfen, da& Sie seitenverkehrt ein- 
legen und vor das Objektiv ein Um- 


‘kehrprisma legen, wenn Sie Filme der 


anderen Norm vorttihren wollen. 


W. B., Rostock: Wo kann Agfa- 


Schmalfilm entwickelt werden bzw. 


umgekehrt werden” 


Unsere Antwort: Dic Agfa, Berlin- 
Treptow, Lohmiihlenstraije, kehrt die 
Filme wieder ebenso wie frither um. 
Es werden auch Negativfilme umge- 
kehrt. Hine Herstellune von Schmal- 
film-Positivfilmen kann noch nicht er- 
folgen. Bei richtiger Bebchtung sind 
auch die von Negativfilmen hergestell- 
ten Umkehrpositive hbefriedigend. 


U. Sch., Potsdam: Mir sind in letz- 
ter Zeit sehr viel Schmalfilmbirnen 
entzwei gegangen. Sie waren simtlich 
ausgebeult. Wie ist Abhilfe zu schatf- 
fen? 


Unsere Antwort: Es diirfen nur 
Lampen im Projektur verwendet wer- 
den, die hierfiir bestimmt sind. Weiter 
mufBK auf entsprechende Kiihlung ge- 
achtet werden. Achten Sie weiter dar- 
auf, daf& der Hohlspiegel richtig 
justiert ist, die Bilder der Lampen- 
wendel sollen von ihm in die Zwischen- 
réume der einzelnen Wendel projiziert 
werden, nicht auf den Kolhen. 


Dr. A. B., Haldensleben: Bei Agfa- 
color-Negativfilm wird im Spielfilm 
eine Grautafel zur Farbbestimmung 
im Kopierwerk benutzt. Wie kann ich 
bei Mikroaufnahmen verfahren? 


Unsere Antwort: Zwei Bilder wer- 
den ohne Préparat belichtet; hierbei 
wird die Aperturblende des Abbeschen 
Beleuchtungsapparates geindert. Dies 
hat eine Lichtschw&chung ohne Ande- 
rung der Farbe zur Folge. Man kann 
natiirlich auch bei korrekter Benut- 
zung des Kéhlerschen Prinzips einen 
Graukeil an den Ort der Leuchtfeld- 
blende bringen und so diese in die 
Praparatebene projizieren. Dies ist 
nur zulassig, wenn wirklich neutral- 
graue Filter verwendet werden. 


Frau B., Gera: Meine Kicinbildfilme 
zeigen bei der Entwicklung Streifen, 
auch um stark belichtete Stellen er- 
geben sich SAume. Wie ist der Scha- 
den zu .vermeiden? 


Unsere Antwort: Die Sdiule muB 
wihrend der Entwicklung gedreht 
werden. Es kommt darauf an, daB 
man immer wieder neuen BEntwickler 
an die Schicht bringt. Im anderen Fall 
wird das aus der Schicht frei werdende 
Bromkali auf die Entwicklung hem- 
mend wirken. Deshalb ist in diesen 
Fallen eine Entwicklerbewegung nd- 
tig. Ubrigens kénnen auch ganze 
Streifen auftreten, die etwa in der 
Richtung von den einzelnen Knépfen 
des Correxbandes herriihren. Auch 
hier hilft eine Bewegung des Films 
in der Entwicklungsdose. 


I.R., Berlin. Ich méchte kleine Werk- 
stiicke schattenfrei fotografieren. Wie 
ist dies zu erreichen? 


Unsere Antwort: Stellen Sie die Ob- 
jekte auf eine ganz saubere Glas- 
platte, die einen schwarzen Unter- 
grund hat, dann kénnen Sie das Ob- 
jekt ausleuchten, ohne da& dadurch 
irgendwelche Schatten zu befiirchten 
sind. 


K. P., Rostock: Ich méchte meinen 
Agfa-Super 16 lichtstirker machen. 
Hat es Sinn, ihn mit einer 500-Watt- 
Lampe auszuriisten ? 


Unsere Antwort: Zweifellos wird 
das Schirmbild heller werden. Sie tau- 
schen eine Reihe von Nachteilen ein. 
Hinmal ist die Lampenkiihlung nicht 
ausreichend, wenn Sie nicht zusitz- 
lich kitthlen. Die Lebensdauer der 
Lampe ist relativ gering. Ubrigens 
wird der Film meist so stark erwirmt, 
da er beim Anlauf schon Brennstel- 
len zeigt, und sonst beginnt er leicht 
aufzuwoélben, so da® jedes Bild Kis- 
senform annimmt. Man kann sich 
diese Experimente kaum leisten, weil 
das Filmmaterial nur schwer zu er- 
setzen ist. Hier wiirde ich es vor- 
ziehen, auf kleinerer Wand méglichst 
lichtstark zu projizieren. Hs ist keines- 
wegs immer ndtig, tibergroBe Bilder 
anzustreben. 
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Wihrend die Daguerreotypie keinen eigenen Ka- 
meratyp von bleibendem Wert geschaffen hat, ent- 
stand fiir selbstindige Negativverfahren nach und 
nach eine Apparatur von gréQter Vielseitigkeit. Mit 
der fortschreitenden Vervollkommnung des Negativ- 
materials und der Konstruktion zahlreicher Linsen- 
sitze entstand eine Unzahi von Modellen und Spe- 
zialgeriiten. Hierbei schlug der Kamerabau awel 
Hauptrichtungen ein: die cine hielt sich an das starre 
Modell der Holzkiste, die andere gelangte mit Hilfe 
des Balgens und des Rahmenbaues schnell zu hand- 
lichen unc lelchteren Bauformen. Beide Typen er- 
hielten sich nach ihren Urformen das ganze erste 
Jahrhundert der Fotografie hindurch bis in die 
Jetztzeit nebeneinander; trotzdem die GréBen, dic 
Gestalt, der Werkstoff und die Bedienungsart viel- 
fachen Wandlungen unterworfen wurden, Das feste 
und groBe Kameragehause wurde von Anfang an 
sehr abfdllig kritisiert und im Zeitalter der Kollo- 
diumschichten kaum noch verwendet. Spater lebte es 
aber bei den verschiedenen Plattenmagazinapparaten 
oder den billigen Rollfilmapparaten in verfeinerter 
Gestalt wieder auf und wurde in jiingster Zeit un- 
entbehrlich fiir die maschinelle Massenanfertigung 
der Boxapvarate und der Klelnbildkameras mit ihren 
komplizierten Leichtmetall- oder Kunstharzgehausen. 


Die ancere Gruppe mit Balgenkamera beniitzte 
iiberall dort, wo es notwendig war, durch Verschie- 
bung der Mattscheibe gegen den Objektivtrager eine 
Scharfelnstellung zu erzielen, den beweglichen Balgen 
als Verbindungssttick. Dadurch bestand die Méglich- 
keit, den aufklappbaren Apparat in seinen Holzteilen 
besonders leicht und schmal zu konstruleren, anderer- 
seits bestand hier die Schwierigkeit, fur die Verbin- 
dung des Laufbodens mit dem rahmenformigen Vor- 
der- und Hinterteil eine standsichere Losung zu finden. 


Erfinderische Képfe haben seitdem sich immer 
wieder mit dem Problem einer transportablen Dun- 
keleinrichtung beschaftigt und dle originellsten Kon- 
struktionen vom médblierten Dunkelzelt bis zum 
faustgroBen Wechselsack geschaffen. 


Das Static gehérte von jeher zu den notwendig- 
sten Zubehdrteilen einer Kamera. Vom hélzernen 
DreifuB bis zum modernen Rocktaschenstativ wur- 
den zahllose Modelle von Stativen geschaffen. Fiir 
AuBenaufnahmen verwendete man auch tellbare 
Spaziersticke usw. Fir die Aufstellung von Lieb- 
haberapparaten im Zimmer oder als tischfirmiger 
Unterbau fiir schwere Atelier- und Reproduktions- 
kKameras wurden ohne Riicksicht auf Gewicht und 
Zusammealegbarkeit die verschicdensten standsiche- 
ren Formen mit drei und mehr Fii@en bis zu den 
gréBten erschiitterungsfreien Schwingstativen ent- 
wickelt. 


1840 


Professor Joseph Petzval in Wien berechnet ein Dop- 
pelobjektit mit der rel. Offnung 1: 3.4, das vierzehn- 
mal heller war als die Chevaliersche Landschaftslinse 
fiir Portriitaufnahmen, das jahrzehntelang ausschlleB- 
lich fiir Portritaufnahmen verwendet wurde. Es 
wurde urapriinglich von Voigtlander und von Dietz- 
ler in Wien hergestellt und wurde oftmals nachge- 
ahmt und verbessert, z.B. von Dallmeyer in London, 
Hermagis Jamin Darlot, Charconnet in Paris, Suter 
in Basel, E. Busch in Rathenow. Petzvals Objektive 
waren die ersten brauchbaren foloyrafischen Objek- 
five (Abb. 9). 


Professor Petzval hatte lange und mUhsclige Stu- 
dien und Berechnungen iiber Linsen angestellt, seine 
Bemiihungen wurden aber auch durch schéne Erfoige 
gekront. 
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Das fotografische Objektiv trat also erst verhalt- 
nismaéBig spt in die Geschichte der Optik ein, und 
nur die streng wissenschaftliche und zielbewuBte Ar- 
beit eines Deutschen schuf cin solches,da es der Optik 
ganz neue Aufgaben stelite. Hier wurden nicht nur 
Strahlen, die in einem verhéltnismafig kleinen Win- 
ke] zur optischen Achse des Instrumentes verlaufen, 
verlangt, sondern es mu@ten stark schief verlaufende 
Strahlenbiindel zur Erzielung eines guten Bildes mit 


Abb. 9. Petzvals Portratobjektiv (1840) 


herangezogen werden. Hierzu reichten aber die klei- 
nen Fernrohr-Objektive, mit denen Daguerre zuerst 
arbeitete, nicht mehr aus. Petzval hatte zuerst den 
Weg zur Herstellung besserer Objektive gefunden, 
und auf Grund seiner Ergebnisse entstanden die dann 
so bertihmt gewordenen Voigtldnderschen Objektive, 
indem Voigtlander die rechnerisch erzielten Ergeb- 
nisse Petzvals zuerst in die Praxis umsetzte. In der 
Folgezeit beseitigte Steinhcil in Minchen durch seine 
Aplanate -. wie Voigtlander durch seine Euriskope - 
den lastigen Fehler der Verzeichnung, und nachdem 
die fotografische Optik auf diese Weise dic groBten 
Schwlerigkeiten iiberwunden hatte, ging man an die 
Aufgahbe, die Bilder am Rande des Bildfeldes zu ver- 
bessern. Hier war es wieder Steinheil, der durch seine 
Antiplanate bahnbrechend wirkte, die schon den 
Grundsatz des modernen Anastigmaten enthielten, 
wenn sie auch von ihm noch nicht zu voller Lei- 
stungsfahigkeit ausgenutzt werden konnten, da ihm 
noch nicht die notwendigen Glassorten zur Verfigung 
standen. Dies wurde erst méglich, als das glastech- 
nische Laboratorium von Schott & Abbe in Jena die 
alten Fraunhoferschen Studien aufgriff und Professor 
Miethe mit den neuen Gldsern den ersten Anastig- 
maten berechnete, mit dem er auf einem weitausge- 
dehnten Bildfclde eine gute Schirfe der Abbildung 
erzielte. Ausgeriistet mit neuen Glassorten, konnte 
die deutsche rechnende Optik erfolgreich weiter- 
arbeiten. C. P. Goerz benutzte das Aplanat-Prinzip 
und baute es zuerst anastigmatisch aus, ZeiB, Voigt- 
ldnder und Steinheil schufen das Tessar, Kolinear 
und den Orthostigmat. Weiterhin lernte man die 
Schwierigkeit der Zentrierung einzelner unverkitteter 
Linsen tiberwinden und war dann in der Lage, auch 
vorziiglich korrigierte Objektive von grofer Licht- 
stirke an unverkittelen diinnen Linsen von schwa- 
cher Kriimmung herzustellen. 


Das Petzvalsche Objektiv fand als »Schnellarbei- 
ter« weite Verbreitung und wird noch heute als Pro- 
jektions-Objektiv benutzt. Es bestand aus zwei ver- 
kitteten Linsen (Abb.9), denen in einem verhaltnis- 
miBlg groBen Abstand zwei unverkittete Linsen 
folgten. In der urapriinglichen Anordnung waren die 
beiden inneren Linsen aus Flint-, die beiden 4uBeren 
aus Kronglas angefertigt. Spiter wurden in der hin- 
teren Linsengruppe andere Glaser eingeftihrt und 
durch erneute Durchrechnung das Offnungsverhalt- 
nis auf 1:2,3 gesteigert. 


Petzvals Objektiv gestattete eine Abktirzung der 
Belichtungszeit auf 15 bis 30 Sekunden. 


Claudet entdeckt, daB Brom ein so kraftiges Unter- 
stiitzungsmittel fiir das Jod ist, da® die Empfindlich- 
keit fotografischer Platten wesentlich gesteigert wer- 
den kann und da® Aufnahmen in wenigen Sekunden 
mbglich sind. 
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Die Bilder besaRen jedoch noch keine Haltbarkeit, 
sondern verschwanden nach einiger Zeit von selbst, 
wenn sie nicht unter Glas gelegt wurden. Diesem 
Nachteil half der franzésische Physiker und Che- 
miker Armand Hippolyte Louis Fizeau ab, indem er 
die wunderbare Wirkung entdeckte, welche Chlor- 
gold auf das fixierte Bild austibt. Durch dieses wurde 
das Bild nicht nur haltbar gemacht und befestigt, 
sondern es verlor auch einen gro®en Teil seines un- 
angenehmen Spiegelglanzes. Fizeaus Vergoldungs- 
methode bestand einfach darin, da&8 man die Platte 
waagerecht auf ein eiserries Gestell legte, sie mit 
einer Schicht verdiinnter Goldlésung (Chlorgold) 
bedeckte und die Flissigkeit durch eine starke Spiri- 
tusflamme schnell zum Kochen brachte. Sobald die 
Schicht Blasen warf, nahm das Bild einen klareren 
und wirmeren Farbton an. Das Chlor des Chlor- 
goldes verband sich mit dem Silber, schied das Gold 
metallisch aus und bildete iiber dem Bilde eine 
duBerst feine schtitzende Decke. Dieser Vorgang 
durfte aber nicht zu lange dauern, da er sonst das 
Bild zerstért hatte. Er muSte daher schon nach 
wenigen Augenblicken unterbrochen werden, indem 
man die Platte mit einem Ruck in ein Gefig mit 
reinem Wasser legte. Nach dieser Behandlung konnte 
die Platte vorsichtig abgewischt werden. 


Von den auf diese Weise vergoldeten Bildern 


konnten durch die Galvanoplastik auch Kopien an- bad o's < 
gefertigt werden, ohne da die Originale darunter Dieses Giitezeichen 
litten. Auch ein unvergoldetes Daguerreotyp gibt fragt die serienmdfig neugef ertigte 


einen galvanoplastischen Abdruck, doch geht dabei BI LDTON -M ASCH ] N E 


das Original auf der Silberplatte verloren. 


(Fortsetzung folgt.) ERNEMARNN Vil B 


MIRCHANI 
ZEISS IKON VEB. DRESDEN-A 


eaenewant MITTELDEUTSCHE 
TONFILMTECHNIK 


vormals: 
NFAHANDEL, LEIPZIG C 1, SCHUTZENSTRASSE 21 
Ruf 65758 
Das altbekannte kinotechnische Fachgeschift 
fiir Mitteldeutschland 


thr technischer Berater und Lieferant fir das moderne 
Lichispieltheater bei Neu- und Umbau 


Komplette Ausarbeitung von Bau- und Leitungapliinen 
mit Bauiiberwachung 


An- und Verkauf sowie Reparaturen simtlicher 


i 
| kinotechnischer Artikel und Gerite 


| Die anerkannte Fachgrofhandlung seit 1932 


| Oskar Bretzin 
N a h a U fn a h mM e Nn j Fotobedarf, Atelier- und Laborgerite = 


(Mokrophatos) BERLIN SO 36, Képenicker Str. 1 
auf kirzeste Entfernung erfordern bat der Kine-Exakta nur ain Paar U-Babnhof Schlesisches Tor 


Bajonettringa und einige Verldngerungstuben. (Dieses Zubehtr Ist 
wieder lieferbar.) Dann lassen sich ungeahnte Photos erzlelen! Und 
stets wird dabei nach dem photogleichen Reflaxbitd porallaxentrei ew 
eingestellt. Gern versenden wir kostanlos unsere aufschluBralche Druck- 
schrift ,Mikro-Makro”, 


KINE-EXAKTA I] ea 


die Kleinbild-Reflex 
fUrscwieige Aufgaben 


DER LIEFERANT AUCH FUR SIE! 


Lichttougerate, Projektoren 
ZUBEHOR, KOHLENSTIFTE, FABRIKATION, REPARATU R 
Kinomechanische Werkstiitten 
Walter Nehring, Mechanikermeister 
Herlin O 112, Frankfurter Allee 85, Telefon 55 4078, Gegr. 1925 
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sonelle Nachrichten 


Gehelmrat Prof. Dr. Harling, dessen Werk 
liber die tologratische Optik wit vor kuréem 
schon besprecnen konaten, wurde Tur hervas- 
rageade Arbenten au dem C-epiel der Pai- 
scnung und Entwicklung neuer oplisenes Uerate 
mat dem Nalionalpress ausgezeachnet. Diese 
Auszeichnung ist ein sichtbarer Bewers fur dic 
Initiative, die die Ze-B-Werke in Jena, deren 
Forschungsleiter Gehcimrat Harting ist, germ 
Wiederautbau ihrer ?rodukthion an den Tay 
leyen. Sie ist aber auch em Bewers dalur, wie 
wichtid Fotografie und Uptime im Rahinen unse- 
rer tationalen Industrie sind. Wir hotlen, dem- 
nachst eine emaehende Wurdigunag der Ver- 
dhenste von Geheimeal Harting bringen  7u 
kennen, 


Dr. Hermann Liischer wurde am 10. Septeas- 
ber ¢5 Jahre alt. Wer Gelegenheit qehabt hat, 
Gen Jubilar mitten im Schatten zu erinben, 
wird ihm dieses Alter nicht glauben. Wie er 
selbst sagt. ist er cen Personalausweis Aacn 
65 Jahre alt, in Wohrheit aber viel junger 
Dr. Liischer ist der Fotogratie seit semen jun 
gen Jahren verbundir. Von der Landvermes- 
sung kommend, hat er schon {oihzeilig grote 
Ausiandsreisen gemacht und in den Tropen 
und im QOnent seme Kenntaisse Mt der Foto- 
qiginmetrie im den Dienst des Fortschiritles ge- 
stelit. Aul die Forte itwicklung der fotograin- 
metrischen Gerate und Verlahren hat er Spa- 
ler maBgebichen Linthull genommen Au be 
kenntesten ist er wohl yeworden dis Verfiet he 
ter der Stereoskopie fur Wissenschaft, Lecnnik 
und nicht zuletzt fur wie Amateure, die sic 
dieser schonen und Tehrrerchen Liebhabere: 
unter seiner bewahrien Anteituag hingegeber 
haben. Er ist hier in theerebsehen Autsatzen 
chenso sachkundig wie temperamentvoll fur 
die Verbreitung unc Verpesserung der Ver- 
ftuh en eingelreten, Nuch 1945 biett cs den 
Nimmermiden nicht, an der inm beogewurde- 
nen Wissenschalt so schneli wie moghoh wet 
tersuarbeiten. Heute Run sitzt er an wichtiyer 
Ste le und stellt seit umtussen ies Wissen tur 
Industrie und Technik ber des Plunung und 


Auch Gelegenheitsanzeigen in 


»BILD und TON« 


fiihren zum geschaftlichen Erfolg! 
0,50 OM kostet die 41 mm breite Millimeterzeite 
Anzelgenannchme: Dawtscher Filmveriag GmbH., Ber!in WB, Unter den Linden tt 


eUSUYPCTTED EU BETTER HATE EL STE TERT LTTE 


Thren Filmtitel 


entwirft 1. zei hnet wieder 
rey: we Berlin \ a8 
Willi Miirdiuw sane ste 18 


Vorspann ftir Spiel-. hurz- 
oder Werbeiilm (Trithlitel] 
TNS EUTUERATPUGFEUSTERRTUSEETL EDEL LLU EES UES 
Bieter lm Abia Stohin. de! fi Zetlen WGA 
in Umbangekostes fur F lmgerat (au. OM) 
Swubiles Dreikein (Ausz hitoty seu: 


Suchezl topap baryte t Colorhime. Fino 
traqativiim - Renmer, Sin. N 35. Torker 9 Tel 467877 


LUELOA AGES VEEEEIEE GT EET TSE 


Geprifier tilmvorfatrer, 15 Jabre alt. 
seit 1930 im Fach. Grart eitet in Bresl-u une 
Sagan. Sucter ats Alleiz ve ftihrer od. 1. Fitm- 
vorfthrer neuc Stedlung. \iscebote an b ried- 
tich Krusch, 2.4. Klein varguia L115) 


Georg Guthke 


KIVNOMECHANER 
Berlin N 54. Lothringer Str. 48. Tel. 427210 
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16-mm- und 35-mm- 
SPIELFILME 


Ankauf ~ Verkauf — Tausch 


Kasco, Berlin W15 


Fasananstrafe 28, Telafon 9119 37 
direkt am Kurfiirstendamm 


Filmlicblinge 
PootharrengroBe (24 Ft an Wieder- 


vetkauter: Lieferung auch an Private 


STA R F OTO 'Berolinahaus) 


Berlin C 2, Alexanderplatz 1 


lutwicklund neuer opusener und folugralischer 
“tethoden und Gerdle sue Verfugung. Wor 
canschen Dr, Luscher, der Industrie und uns, 
sai oer noch lange weiterurberten moge, um 50 
jemmechaniscoen Industrie wieder zu threr 
heren Geltung zu verhelfen, 


= 


Dr. H. Luscher 


Obering. Heinrich Rudolph beoing vor kut7eT 
Zeit sein 2Sjannges Dienstjubdaum bei der 
UFA baw. UFA-Handelsgesellschaft, Bertin- 
Tempelhof. 

Um the Bedeutung dirses Jubiléums wurdi- 
qen zu konnen, muB wen die Zeit entspre- 
chen zuruckdrehen. 

Ais Obering Rudolph im Jahre 1924 dei der 
UPA etntral, war die technische Abteilung 
erst am Aulbau beyriffen, und die damalige 


PHOTO /, 


INK ADF 
VERAKAUCF 
TAUSCH 


Feraral 66 75 30 


TA 


Hefert Filmspulen, Vorhangmascineno 
Bildwandgestelle fiir Wanderkino 
Umrolltische, Filmkiit, Samtband, Leit- und An- 
druckrollen 

Anfertigung aller Einzelteile. Kreuztrommeln, 
Vor- und Nachwickcltrommela 


Leitung versucite mit allen Mitteln, nicht mur 
ihren Stab von Technikern entsprechend 7u 
erwenern, songern auch fahrend in der Film- 
industre cu qestalten, Dies tral besonders fur 
die mustergditge Gestaltung der Filmtheater 
und imrer tecanischen Einrichtungen zu. 

Durch seine besonderen Kenntnisse in der 
Elektrotechnik gelang es Rudolph bald, sich 
eine fuhzende Stelluny innerhalb der UPA zu 
sicnern. Eiserner Fleifi und Ausdauer machten 
ibn an kurzer Zeit als Experte der Kinotechnik 
uber die deutschen Grenzen hinaus bekanrnt. 

“Ait dee Enntuhrungy des [onhiimes erwel- 
terre sich der Wirkunaskreis von Obering. Ru- 
deiph bedeutend. Gestutzt auf seine Ertahrun- 
yen und die venge Zusammenarbeit mit seinen 
Arbe:tskameraven, bildete er die Spitze der 
technischen Thrater-Abteilung der UFA. Diese 
Abteiuna letet er nunmehr seit 15 Jahren. 
Seine Tatiqke:t wurde fur ein Jahr nur Kure 
unterbrochen. da er im Jahre 1939 zum Mili- 
tantienst emaecogen wurde. 

Ais Rudolph mach dieser Zeit die Leitung 
wirder ubernahm, hatte sich das Bild naturlich 
wesentlich guandert; die Schwierigkeiten ge- 
rade in der Materialbeschaffunq wurden immer 
gioder,; die sam Tes! besten Krafte wurden 
ringezogen, sv da8 der cigentliche Stamm stark 
gusammenuschmolz. Dazu kamen noch die Zer- 
storungen der Theater, und Behelfstheater mub- 
ten aus der Erde gestuinpft werden. Auch hier 
warf Rudolph wieder seine Energie mit aller 
Kraft in die Waagschale des Gelingens. 

Ende des Krieges sah auch er einen Teil 
seiner Lebenserbeit in Trimmer liegen, und 
wehmutiq schaute er mit dem Rest seiner Ge- 
reven aul die nun in ein Nichts versunkene 
Aufbauarbeit der virten Jahre zuriick. Aber 
der alle Talendrang lieB ihn nicht die Hande 
in den SchoB legen. Im Rahmen der noch be- 
stehenden UfA-Handelsgeselischaft versuchte 
der Jubular, seine Taligkeit beim Wiederaufbau 
nutzhringend einzusetzen. Auch durch seine 
Vortrage im Rahmen der Kinotechnischen Ge- 
sellschaft. und anderen Veranstaltungen hat 
Rudolph sich viele Freunde erworben. Wir alle 
wanschen dem Jubilar, daB er noch recht 
lange fur den Wiederaufbau der Filmindustrie 
und der Theater im besonderen seine Kennt- 
pisse und Ertahrungen zur Verfiigung stellen 
kenn. 


Pi e-Co Tontechnik 
‘ - Normal- und Schma'film 
i. 
Ki n obedar ft Ankaul, Verkauf, Tausch 
Inh,: Herm. Corniceilus 
Reparatur 
Herlin SW 65 ; 
Hedemanostrafte 13 E nzichtung 


kompletter Filmtheater 


d vor Photoapparaten und Zubehér. 
nM Photomatenal usw 
hegqebote ou: de: Photoincutie standig erbeten 


BERLIN C2 


Spenothaus tuc Fads un Amoteu cedar 


im 5-Bahnhof Alexanderplatz 


jAusuorg Dudsenstrobe) 


Standiger An- und Verkauf 


Kosmos Foto one. Kurt Langer 


Fachhandlung fiir Foto, Kino und Proje ktion 
Ligene Foto-Werkstatt und Atelier 
iNe gangbaren Kameras und Objektive am Lager 


BERLIN-STEGLITZ 


SchloBstrate 16 


telefon 240-449 
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sind nicht mehr bewirtschaftet - 


wir liefern kurztristig 


Schalttafelmessgerate 
Kleinmessgerate 
Tragbare Messgerate 
Universalmesser 
Universalschreiber 
Isolationsmesser 
Galvanometer 
Vielfach - Stromwandler 
Anzeigende-, Regelnde-, Schreibende- 
Temperaturmessgerate 


Hilfs-, Melde-, Zeit-, Schutz-Relais aller Art 
© FLEKTRO - APPARATE-WERKE 


(AEG-Treptow) Bln.-Treptow, Hoffmannsir.15-24 


Kinos 

Kameras 
Prismengldser 
Ankauf — Tausch — Verkauf 


BERLIN W 15, MEINEKESTRASSE 10 
BERLIN NW 7, FRIEDRICHSTRASSE 104 


VERSTARKERANLAGEN 


in jeder gewiinschten GréBe 


fiir Gaststatten und Kinos in solider Ausfiihrung 


liefert 


Radio-Béthner GmDbH., Berlin NO 18 


Neue KénigstraBe 77, Tel. 514680 


Der Atelicr-Scheinwerfer der Zukunft 


fiir SchwarzweiB- und Farbfilm-Aufnahme 
ist der neue 
$2<D - Universal -Bogenlampen -Scheinwerfer 
Nr. 19 fiir 160 Amp. 


Stufenlinse, wahlweise Spot-Linse 
Automatischer Kohlennachschub 


Konstante Farbtemperotur des Lichtbogens, daher 
gleichmaBige Belichtung des Negativs sowohl 
beziiglich Intensitét als auch beziiglich Lichtfarbe 


Eingebautes LichtfarbmeBgerét erméglicht 
genaue Einstellung der gewiinschten Lichtfarbe 


Verlangen Sie ausfiihrliche Unterlagen| 


AuBerdem sind unsere bewdhrten 


$2 D-Stufentinsen-Scheinwerfer von ‘J2 bis 10 kW 


in moderner Ausfithrung und erstklassiger 
Qualitét wieder ab Lager lieferbar 


STRASSER & DELTSCHAFT 


vorm. Kérting & Mathiesen 


Telefon: 871483 
Telegrammadresse : 
nEsdelicht Berlin“ 


Berlin - Wilmersdorf - 
Detmolder Strabe 264 


ASTRO-GESELLSCHAFT BIELICKE & CO 


BERLIN-FRIEDENAU, SCHMARGENDORFER STRASSE 32 
TELEGRAMM-ADRESSE: ASTROOPTIK BERLIN - FERNRUF:; 240191 


Foto - Kino - Objektive 
Aufnahme-Wiedergabe 
VergroBerung 


Erich Stephan 
Fachgeschift fiir Kino- und Fotobedarf 
Leipzig C1 
QuerstraBe 23 
Komplette Tonfilmanlagen 
Transportable Kofferanlagen 
Zubehor 
fiir Normal- und Schmalfilm 


Filmaufnahmegerite jeder Art 
ANKAUF VERKAUF 
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Photohaus Werner Gosemann 
jetzt in neuen Riumen: 

Berlin SO 36, OranienstraBe 167 (am Oranienplatz) 
Telefon 60514 


Standiger Ankauf aller Agfa-Negotivmaterialien, 
auch Tausch gegen gute Fotopoplare 


Ihre leistungsfahige 

- FachgroBhandlung 
im Osten und Westen 
Fordern Sie Preisliste! 

Labor- und Atelier-Einrichtungen- Zubehdor - Materialien 
Foto-Vertrieb und Werksta&tten 
Heinz Baumann 
Im Osten: Berlin-Friedenau, Gosslerstr. 23 


Im Westen: Braunschweig, SchloBstr. 6 


ARCHITEKTEN! 


THEATERBESITZER! 
IHR BERATER 
In bau- und technischan Belangen. Beratung - Planpréfung - Baudbsrwochung 
36jahvige Prasis im In- and Ausland 
Konstruktionabiro fir Kino, Varieté und Theater 
Max Fafhauer, Berlin-Neukalin 


a Sesortr Strobes 10, Telefon 62 11 73 
[= G. Fischer 


FOTOHAN DELUXG 
éf=. 


Fachfotograf — Laborbetrieb 
BERLIN-STEGLITZ, Albrechtstrafe 123 
tam §.Buahukof Steglits) 


Der Kenne 


GroBe Loutstarke v.Lebensdaver 
Fir jedes Gerdt lieferbor! 


DEUTSCHE GLIMMLAMPEN-GESELLSCHAFT 
PRESSLER - LEIPZIG C1,B8ERLINERSTRASSE 69 


Wir bitten laufand um Angebote fiir Box-, Kleinbiid- und 
69-Kameras sowie Zubsehdr und sdmtliches Filmmaterial. 
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FACHZEITSCHRIFT FUR FILM- UND FOTOTECHNIK 


DEUTSCHER FILMVERLAG GMBH., BERLIN W8 


VERANTWORTLICH FUR DEN GESAMTEN INHALT: DR. A. WILKENING, BERLIN 


2. JAHRGANG 


Physiologie und Technik 


Viele Leser werden vielleicht fragen, was soll denn 
Physiologie in einer Zeitschrift, die sich mit Filmtechnik 
beschaftigt. Ihnen kénnte ich nur antworten, da es 
eine Filmtechnik ohne die grundlegenden physiologi- 
schen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Optik iiber- 
haupt nicht gabe. 


Da ist zunichst einmal die physiologische Erkennt- 
nis, daB unser Auge nicht vollkommen ist, weil namlich 
‘ein optischer Eindruck, z. B. ein kurzzeitig aufleuchten- 
des Licht nicht sofort verschwindet, sondern auf un- 
serer Netzhaut noch eine gewisse Zeit nachwirkt, und 
gerade diese physiologische Erkenntnis bildet die 
Grundlage fiir die Kinotechnik: Man kann einen kon- 
tinuierlichen, optischen Bewegungsvorgang in einzelne 
Bilder auflésen, diese dann mit kurzen Zeitabstinden 
nacheinander auf die Leinwand projizieren, und trotz- 
dem erscheint der Vorgang unserem Auge als ein kon- 
tinuierlich flieBender. 


Schon ‘dieses Beispiel zeigt, wie wichtig physiolo- 
gische Studien sind. Ausgehend von dieser Erkenntnis 
hat man‘dann auch eine ganze Reihe einschlagiger 
Untersuchungen angestellt. Man hat z. B. die physio- 
logischen Eigenschaften des Ohres untersucht und da- 
bei feststellen mtissen, da unser Ohr unterschiedlich 
stark auf die einzelnen Téne des hérbaren Frequenz- 
bereiches reagiert. Die gréBte Empfindlichkeit liegt in 
der GréBenordnung von 200 bis 2000 Schwingungen in 
der Sekunde. Dabei ist aber diese Empfindlichkeit von 
der Lautstarke, d. h. dem Schalldruck abhangig, mit 
dem diese Tonschwingungen auf unser Ohr treffen. 
Diese Untersuchungen bilden eine der Grundlagen fiir 
die technische Ausfithrung guter Lautsprecheranlagen. 


Die Schwierigkeit bei physiologischen Untersuchun- 
gen selbst besteht aber darin, daB die Wirkungsweise 
unseres Gehirns nur mit sehr komplizierten Unter- 
suchungsmethoden verfolgt wérden kann. Viele Vor- 
ginge sind uns heute noch ‘unbekannt, weil wir noch 
keine brauchbaren Untersuchungsmethoden kennen, um 
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z. B. bestimmte Vorgange im Gehirn zu verfolgen. Hier 
ist also noch ein grofRes Betétigungsfeld fiir die For- 
schung gegeben. Ich méchte hier nur einmal ein be- 
stimmtes Problem andeuten, das fiir die Kinotechnik 
von groRer Bedeutung ist. 


Unser Gehérsinn ist —- wegen der zwei Ohren, die 
wir haben —— in der Lage, einen akustischen Vorgang 
im Raum zu lokalisieren, d. h. wir kénnen aus gewohn- 
ter Ubung heraus die Richtung angeben, aus der der 
Schall kommt. Wir wissen, da& unsere beiden Ohren 
den Schall mit einer zeitlichen Differenz aufnehmen 
und daB unser Gehoérsinn aus dem Zeitunterschied her- 
aus die Richtung des Schalleindruckes feststellt. Da- 
neben ist aber auch der Unterschied im Schalldruck 
selbst wesentlich. Hieriiber liegen schon eine Reihe von 
physiologischen Untersuchungen vor, die dieses Problem 
behandeln. 


Nahezu unerforscht hingegen ist die physiologische 
Wirkung von Tonbildern. Ich meine hiermit den Finzel- 
ton in seiner Zusammensetzung von Grundton und 
Oberschwingungen, ferner den Mehrklang (Akkord) 
und die Melodie. Wir wissen aus der Erfahrung, da 
wir nicht beliebige Téne zu einem Akkord. zusammen- 
setzen k6énnen, wenn wir einen Wohlklang erzeugen 
wollen. Gleiches gilt auch fiir optische Vorgainge hin- 
sichtlich der Licht- und Schattenverteilung, ebenso wie 
fiir Farbkompositionen. 


Die Kenntnis der physiologischen und psychologischen 
Gesetze auf diesen Gebieten ist eine Voraussetzung, 
wenn wir zu einer vollkommenen Arbeit kommen wol- 
len. Um auf den Gebieten, wo der Filmtechnik eine 
bevorzugte Weiterfithrung der bis jetzt géwonnenen 
firkenntnisse’ von besonderem’ Wert sein kénnte,. die 
auslésenden Anregungen Zu. geben, werden wir, wie es 
bereits geschehén ist, von Zeit zu Zeit auch Gebiete der 
Physiologie, die fiir” ‘die Kinotechnik interessant sind, 
behandeln miissen. — A. Wilkening — 
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litdt aller Bilder im einzelnen. Sie zeigen 
wieder einmal die Starke der modernen 
russischen Fotografen und Kameraleute, 
nicht nur Abbilder zu schaffen, sondern die 
Lebendigkeit der direkten Atmosphidre ein- 
zufangen, also im wahren Sinne natiirliche 
Bilder zu schaffen. Sie beherrschen dabei 
neben der Naturaufnahme ebenso souve- 
rin die Methoden des Background, der 
Riickpromethoden und sonstiger Tricks, 
die wir aus dem Spielfilm kennen. Ihre 
Tiere als Aufnahmeobjekte aber haben sie 
so gut in der Hand, da sie auch im Atelier 
ungehemmt alle jene Lebens&éuBerungen 
zeigen, die man ihnen nicht andressieren, 
sondern nur dann ablauschen kann, wenn 
sie sich wirklich eingelebt haben. Hier 
waren Kameramann und Regisseur nicht 
nur Filmleute, sondern auch hervorragende 
Tierpsychologen. 

Filme dieser Art gehGren zu jenen 
Schépfungen, die von médglichst vielen 
Menschen gesechen werden soliten, und 


Die Kinematoprafic ist keineswegs 
ein Unterhaltungsmittel im Sinne des 
Theaters allen, sondern sie hat da- 
neben noch eine Reihe anderer ehenso 
wichtiger Funktionen zu erfiillen. Wir 
brauchen auf di2zse Tatsache ebenso 
wenmg einzugehen wie darauf, dab 
auch gutes unterhaitendes Theater 
durchaus erzieh2rische und andere 
kulturelle Funkt onen hat. 


lJns soll in unserer vorliegenden Be- 
trachtung nur jene Filmgattung ein- 
mal interess.erer, die wir in Deutsch- 
land als Kulturlilm kennen und die 
man im Ausland zum Teil als Doku- 
mentarfilm oder mit wenig Geschick 
als »shorts« bezeichnet hat. In Ruf®- 
land beurteilt men solche Filme offen- 
bar weniger naci der Linge als viel- 
mehr nach dem Inhalt und nennt sie 
popularwissenschaftliche Filme. Man 
stellt ihnen damit eine zwar schw.e- 
rige, aber konkrete Aufgabe. ihrer 
Pflege nimmt sich neben anderen Stu- 
dios das Moskauer Staatliche Studio 
fiir popularwissenschaftliche Filme an. 


ilme aus diesem Studio sieht man 
leider viel zu wenig. Sei es, dah man 
sie nicht mit der Spielfilmen im Pro- 
gramm ankiindigt, sei es, daB sie ihrer 
Lange wegen richt ins Programm 
passen oder was der Griinde noch 
mehr sind. Wir halten es jedenfalls 
nicht fiir richtig, daB sie deshalb nur 
einem kleinen Kreis dargeboten wer- 
den. Wir haben vor einiger Zeit Ge- 
legenheit gehabt, ein besonders mar- 
kantes Erzeugni3 des erwéhnten Stu- 
dios zu sehen. Es handelt sich um den 
Film »Die Geschichte eines Ringes*. 
Dieser Film, aus dem auch die beige- 
fiigten Bilder stammen, soll ung als 
Basis dienen fiir eine Betrachtung 
iiber diese Filmyattung und ilber die 
Mdglichkeit, die sich uns bleten konnte, 
wenn wir sie nur in richtiger Weise 
ausniitzen wiirden. Es scheint eilnmal 
aungebracht zu sein, bei einem untade- 
ligen Film nicht nur zu bewundern 
oder zu kritisieren, sondern zu unter- 
suchen, was man tun kénnte, damit 
alle seine Méglichkeiten wirklich nutz- 
bar gemacht werden. Es ist nicht da- 
mit getan, da8 rian sagt, er liegt vor, 
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und nun mu cr so und nicht anders 
genossen werden. Kin solches Rezept 
scheint nicht zu klappen, sonat hat- 
ten sowjetische Filme dieser Gattung 
schon einen breiteren Rahmen ein- 
nehmen miissen, Gerade Kulturfilm 
und populirwissenschaftlicher Film 
sind besonders geeignet, nicht nur 
Wissen zu verbreiten, sondern auf 
neutralem Boden auch viel tiber die 
Mentalitat seiner Hersteller auszu- 
sagen. Sie kénnen so das Verstand- 
nis der Vélker untereinander erheblich 
und giinstig beeinfilussen. Man kénnte 
viele Einzelheiten des obigen Filmes 
einer genaueren Betrachtung unter- 
ziehen. Wir miissen es uns aber hier 
versagen, Kurz herausgestclit sel nur 
die hervorragende fotografische Qua- 


zwar nicht nur einmal. Sie mtissen in 
einer Form zur Verfiigung stehen, die 
es méglich macht, auf sie ebenso.zu- 
riickzugreifen, wie man etwa auf ein 
gutes Buch guriickgreift. Das gilt all- 
gemein nicht nur fiir diesen einen 
Film, sondern auch fiir eine Reihe von 
anderen Filmen, zu denen wir ebenso 
rnanchen deutschen Kulturfilmstre fen 
zihlen kénnen, wie auch zahlreiche 
Filme anderer Kulturlander, 

Der Film »Die Geschichte eines Rin- 
ges« ist aber so recht geeignet, hier 
einmal als Diskussionsgrundlage Zu 
dienen fiir das, was getan werden 
muBte, um ein solches Ziel zu er- 
reichen. Vorher sollen aber noch kurz 
besondere Vorziige geschildert wer- 
den, die ihn von anderen Kulturfilmen 
unterscheiden. Man hat sich hier nicht 


Abb. 1. Das Schwanenminnchen verteidigt scine Brut gegen Angrilfe des Adlers 
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Abb. 2. Das Schwanenpaar geleitet 
wachsam und schtitzend seine Jungen 


Abb. 3. Sobald Raubvégel in die Nahe der 
Méwenkolonie kommen, erhebt sich die weiBe 
: Wolke aus Vogelleibern 


Abb. 4, Die Aufnahme des Fangaktes eines 
Frosches ‘stellt hohe Anforderungen an den 
Kameramann und Tierpsychologen 


Abb. 5. Dompfaffen an der eisfreien Trinke 


damit begniigt, ein besonderes Ereig- 
nis, wie die Rettung der flugunfahigen 
Stérchin durch cinen sowjetischen 
Heger und die damit begonnene Ge- 
schichte einer »Wohnzemeinschaft« 
einer Storchenfamilie, zu schildern. 
Man hat auch nicht etwa allein das 
Zuritickbleiben des Storchenménnchens 
vom Zug nach dem Siiden besonders 
herausgestellt, trotzdem diese Uber- 
windung eines uralten Triebes zugun- 
sten der Lebenskameradin immerhin 
beachtlich ist, sondern hat den Rah- 
men des Filmes wesentlich weiter ge- 
spannt. Diese eben angedeuteten Er- 
eignisse sowie das von der Kamera 
mit allen biologischen Feinheiten ein- 
gefangene Aufziehen der Jungen dient 
gleichzeitig zur Wissensbildung. Hier 
bleibt man auch nicht dabei stehen, 
hur einzelne wertvolle biologische Tat- 
sachen dem Filmbetrachter zu tiber- 
mitteln — wir erinnern nur an die aus- 
gezeichneten Aufnahmen vom Trin- 
ken der nestjungen Stérche —, son- 
dern man ist bemiiht, tiefere. Zusam- 
menhange klarzulegen, die fiir alle 
Lebensbereiche von Bedeutung sind. 
Dem Betrachter wird der Sinn der 
Vogelzugforschung in eindrucksvollén 
Bildern gezeigt. Er bekommt dabei 
auch den notwendigen Einblick in das 
wertvolle Wirken der internationalen 
Zusammenarbeit, wenn etwa Schliisse 
aus Ringfunden gemacht werden mtis- 
sen, die aus japanischen Beringungs- 
stationen stammen. Ja --- man geht 
noch weiter. An nachahmenswerten 
Trickzeichnungen wird die Entstehung 
des Zuginstinktes in einer Form klar- 
gestellt, die auch den Laien durchaus 
in diese Gebiete einfiihrt. Dabei wird 
gleichzeitig ein populdres Beispiel fiir 
die Arbeiten gegebcn, die man heute 
in wissenschaftlicher Form in der 
Agrobiologie RuBlands systematisch 
verwirklicht. Diese form der Aufkli- 
rung ist ftir den Laien ausreichend 
und fiir den Schiiler, gleich welcher 
Nationalitaét, so wertvoll, daB man sie 
ohne weiteres in den Unterricht ein- 
bauen sollte. 


Es ist interessant, wie markante 
Hinzelheiten aus dem Film auf den 
Nutzen der einzelnen Wildtiere. fiir 
die Landwirtschaft hinweisen und so 
die rationale Basis zu einem sinnvollen 
Natur- und Tierschutz leren. Fiir den 
Naturfreund sind die vielen Bilder, 
die auch die Lebensgewohnheiten der 
mit den Stérchen im gleichen Lebens- 
raum lebenden Vogeiarten zeigen, al- 
lein schon in der Auffassung ein Ge- 
nuB, dartiber hinaus wird aber. gerade 
in diesem Streifen gezeigt, da sich 
Verteidigungsart, Herdeninstinkt und 
Lebensgewohnheiten je nach Art ver- 
schieden AuRern kiénnen, ohne jedoch 
jemals unzweckmiaRig zu werden. Kurz 
gesagt: Dieser Film bringt mit jedem 
Bild nicht nur Unterhaltung, sondern 
auch vielseitige Belehrung. Man merkt 
ihm an, da8 er nicht von einem ein- 
zelnen geschaffen ist, sondern da8& eine 
ganze Reihe wirklicher Fachleute ihre 
Wiinsche und Forderungen vereinigt 
haben; die so entstandene Material- 
sammlung ist dann von Kénnern zu 


Abb. 6 Eine mit. der Fernlinse erzielte GroBauf- 
nahme des Fitterungsaktes im Storchennest 
a 


Abb. 7, Silberméwe mit ihrem erst vor kurzer 
Zeit ausgeschliipften, sich sonnenden Jungen 


San 


Abb. 8, Fiugitbungen eines auf dem Dachiirst 
stehenden jungen Storches 


Abb. 9. Stérche bei der Futtersuche 
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Abb. 10. Kramuhe um schilt 


einem peschlossenen Gun- 
zen verarbeitet. 


Und dennoch mui} man 
leider auch bei diesem Film 
vinige Vorbehalt: machen. 
Se-ne Schwéche ist para- 
doxerweise die in ihn hin- 
eingelegte Materialmenge 
und seine Qualitét. Die 
Sowjetunion ist gewohnt, 
dicse Filme in Sonderver- 
anstaltungenzu zeigen. Man 
weiB, da das lerobegicrige 
Publikum kommt und daft 
sich die Miihe lohnt. In 
Deutschland ist diese Be- 
wegung noch zu jung und 
hat nicht die nétige Unter- 
stitzung. Dareus ergiol 
sich eine ungitinstige Si- 
tuation.Wegensciner Lange 
kann der Film im = nor- 
malen Vorprogramm nicht 
gezeigt werden, weil dann 
die tibliche Dauer der 
Spielfilmvorstellungen Zu 
sehr iiberschritten wird. 
Wird er aber allein oder 
mit anderen Kurztilmen 
als Kulturfilm 2ingesetzt, so scheint 
der Besuch nicht befriedigend. Man 
sollte es allercings cinmal so ver- 
suchen, da& man in jedem Ort einen 
anderen Tag als Kulturfilmtag naihme 
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und die Filme nach einiger Zeit wieder 
brichte. Sie werden dann eher cin 
[ublikum finden, als wenn sie zwe: 
Tage hintereinander auf dem Pro- 
vramm bleiben, Damit ist aber das 
froblem noch nicht gelést. Besser 
scheint es uns, das Publikum langsam 
an diesen Filmtyp zu gewohnen und 
solange unter Umstanden sogar Kurz- 
fassungen Zu schaffen, damit man die 
Masse iiberhaupt auf die Filme auf- 
inerksam machen kann. Wir wissen, 
daB das Gesamtbild darunter lciden 
kann, trotzdem pladieren wir fiir diese 
Methode, besonders aber in der Aus- 
wertung fiir die Schule. Hier wire es 
nur angebracht, SchmalAlmkopten zu 
ziehen, die einmal fiir eine groBe Vor- 
fihrung den Film geschlossen lieBe 
und zum anderen etwa zwei Teilfilme 
erpabe, von denen der eine um bei 
dem gewahiten Beispiel zu bleiben 

die Storchengeschichte enthielte und 
der andere die allgemein blologischen 
Teile. So kann eine unterrichtliche 
Auswertung erwartet werden. In der 


Veh 1?! Trekdarstelfund. Sie zeigt den Flug der Storche von Europa 


nach Agypten 


vorliegenden Form iibersteigt der Film 
u. EB. das Fassungsvermvgen der Ju- 
gendlichen, wenn man nicht Gefahr 
laufen will, Feinheiten zu verleren. 
AuBerdem kann kaum ein Lehrer ge- 


Abb. 11. Der Fischadler erwartet den Angrilf 
dos Schwanenvaters 


rade diese Feinheiten in 
einer Unterrichtseinheit 
auch wirklich auswerten - 
und das ist ja schlieBlich 
Sinn derUbung. Die Schmal- 
filmfassung wiirde = sich 
vanz besonders gut fiir die 
vielen Arbeitsgemeinschaf- 
ten der Volkshochschulen 
und der Amateure eignen, 
die gerne gute Filme fiir 
die Heimvorfiihrung su- 
chen. Hier wiirden sie der- 
artige Streifen in neuer 
Form der Wissensbildung 
finden, die zugleich in un- 
terhaltender Form Schon- 
heit, Wesen fremder Land- 
schaften, Vélker und der- 
gicichen ins Gesichtsfeld 
briichten und --— wir denken 
hier an den Film »Die Stadt 
der 4 Tore --- auch vieles 
iiber Kultur und Kultur- 
willen »junger« alter V6l- 
ker zeigen. 


Es ist zu hoffen, dali 
derart vorhandenes wWert- 
volles Material baldmég- 
lichst in dieser oder anderer Form zur 
vielseitigeren Auswertung kommt und 
so seine Aufgaben als populdrwissen- 
schaftliches Bildungsmittel erfiillen 
kann. 
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KUNST UND TECHNIK IM FILM 


Kunst erfordert Einzelieistungen, Technik fiihrt zu 
einer Rationalisierung der Arbeit und damit zur Ver- 
einheitlichung der Ergebnisse. Kunst soll zu einem Er- 
lebnis fiihren -— und auf unseren Fall, den Film, be- 
zogen, soll die Technik zu einer Illusion der —— oder 
besser gesagt einer —- Wirklichkeit verhelfen, in der 
das kiimstlerische Erlebnis Platz greifen kann. Diese 
Illusion kann nur mit Mitteln der Technik geschaffen 
werden, ohne sie ist die Filmkunst unméglich. Der Film 
kann also ohne Technik nicht bestehen, sie allein gibt 
ihm die Basis. ° 


Die Technik des Ateliers, des Kopierwerkes und die 
der Vorfiihrung sind gewissermaen Pinsel und Palette 
des filmschaffenden Kinstlers. Er muB8 sie beherrschen 
und souverdn einzusetzen verstehen, wenn er ein Kunst- 
werk schaffen will. 


Bis dahin ist die Forderung leicht und mehr als ver- 
standlich. Leider aber wird dieser Pinsel nicht mehr 
von einer einzelnen Person oder besser »Persénlich- 
keit« gefiihrt. Man ist geneigt, den Film als kollektive 
Kunst zu bezeichnen, obwohl dieses Bild nicht ganz 
richtig ist. Viele kiinstlerische Intentionen und viele 
technische Kenntnisse in der Hand vieler Menschen, die 
alle eine bestimmte kiinstlerische Auffassung haben, 
mitissen zu einem kiinstlerischen Klang zusammenge- 
fiihrt werden. Dies ist weniger kollektive als orchestrale 
Kunst. Wenn nun auch, um am Beispiel des Orchesters 
diese Frage zu verdeutlichen, der Orchesterleiter nicht 
jedes Instrument zu spielen versteht, so mu8& er doch 
dessen technisch-kiinstlerische Mittel kennen, und — 
was wichtiger ist — er mul, ohne dem technischen und 
kinstlerischen Apparat .seiner Orchestermitglieder Ge- 
walt anzutun, den Zusammenklang zu einem Werk er- 
zielen k6énnen. Zweierlei Dinge kommen ihm in den 
meisten Fallen zu Hilfe. Er spielt mit dem Orchester 
nicht nur einmal; es bildet sich ein Klangkérper aus, 
in dem jeder die kiinstlerischen Absichten des Gesamt- 
leiters kennt und dieser kennt durch Tradition und 
Eigenstudium sowohl die Gesetze als auch Méglich- 
keiten der kiinstlerischen und technischen Wirksamkeit 
seines Instrumentes. Der Film ist in einer wesentlich 
schwierigeren Lage. Nur noch die alten erfolgreichen 
Filmpraktiker, die die Entwicklung mitgemacht haben, 
sind auf allen Gebieten zu Hause. Der Nachwuchs hat 
nicht Gelegenheit gehabt, in das technische und kiinst- 
lerische Problem hineinzuwachsen oder gar die Ent- 
wicklung selbst mitzuerleben. Die einfache schulmaBige 
Aneignung im H6rsaal kann die Praxis nicht ersetzen 
und ftihrt bestenfalls zu einer geistreichen Theorie. 
Kunstlerisches Arbeiten verlangt aber, daB die Vor- 
aussetzungen erlebt sind, da sie zur zweiten Natur ge- 
worden sind, auch in den Bezirken des Technischen 
mui eine praktische, eigene Arbeit vorliegen. 


Dies wird im GroBfilm aber immer schwerer mdglich 
sein. Der gro8e technische Apparat, die an einem Film 
hangenden finanziellen Verpflichtungen verlangen eine 
schnelle und fast »fabrikatorische« Bearbeitung der 
Probleme. Es ist nun einmal im Wesen einer Technik 
begriindet, da& sie zur Serie und Mechanisierung 
drangt. Fiir den Film fiithrt es gar zu Jeicht dazu, daB 
der technische Apparat ein Eigenleben zu fiihren be- 
ginnt. Was niitzt es z. B., daB etwa die Tontechnik eine 
Verfeinerung in der: Aufnahmetechnik zu erreichen 
trachtet, von der nur Bruchteile dem Kinobesucher zu- 


gute kommen, solange nicht auch die allgemeinen Ko- 
pier- und Wiedergabebedingungen verbessert werden. 


Ein nicht in allen Stufen vollkommener und zu be- 
herrschender technischer Apparat kann eine Ubermacht 
werden, mit der auch der Fachmann nicht mehr fertig 
wird, besonders dann, wenn er die Thematik seines 
Schaffens nicht so zu halten versteht, da& er mit ge- 
ringem technischen Aufwand auskime. (Wundervolles 
Beispiel geringen technischen Aufwandes bei groBem 
kinstlerischen Effekt: »Die letzte Chance.«) Es ist eine 
nicht zu leugnende Tatsache, daB auch begabte und 
prominente Theaterregisseure oft an der Technik im 
Film scheiterten und nicht den kiinstlerischen -Film 
schufen, sondern das verfilmte kiinstlerische Theater. 
Solange der Film eine GroBindustrie mit ihrem Appa- 
rat bleibt, wird hier ein Bruch bestehen bleiben, wenn 
nicht nach entsprechenden Gegenmitteln gesucht wird. 
Und diese Gegenmittel heiBen: Bildung eines aufein- 
ander eingespielten Orchesters, d. h. Techniker und 
Kunstler miissen Arbeitsgruppen bilden, die so gemein- 
sam ihren Weg gehen, daR ein harmonisch abgestimm- 
tes Zusammenklingen ihrer Handlungen und Gedanken 
entsteht. 

Will man Spitzenleistungen erzielen, so ist es nicht 
tragbar, dai der Atelierbetrieb heute diesen, morgen 
jencen technischen Stab an den Regisseur vermietet, wo- 
bei »heute« oder »morgen« nicht immer wéortlich zu 
nehmen ist, aber doch selten iiber die Produktionsdauer 
eines Filmes hinausgelien diirfte. So kann sich eine be- 
stimmte Leistung kaum durchsetzen, oder aber der tech- 
nische Stab gewinnt dem Regisseur gegeniiber die 
Oberhand. 

Die Schaffung der kiinstlerisch-technischen Arheits- 
gruppe ist die eine Méglichkeit, und die zweite scheint 
in der Pflege des Kurzfilms zu liegen. Hier ist der Stab 
Klein; hier kann auch der begabte Anfanger experimen- 
tieren und leichter seine kiinstlerische Form suchen und 
in die Arbeit, hineinwachsen. 


In diesem Zusammenhang ist das Problem des Ama- 
teurfilmes auch nicht ganz uninteressant. Gerade dieser 
zeigt oftmals eine erstaunliche, kiinstlerische Ge- 
schlossenheit, eben weil er von einem Mann hergestellt 
wurde oder — wie friiher besonders in Wien —- von 
ciner kleinen Gruppe. Der in das Getriebe des Film- 
betriebes tiberwechselnde Amateurfilmhersteller hat je- 
doch nur selten die kiinstlerische Reife seiner Amateur- 
werke miithelos erreichen kénnen. Auch ihm machen 
weniger die Technik als der »Apparat« Schwierigkeiten. 
Trotzdem haften diesen Regisseuren — wir kennen auch 
alte Filmregisseure, die bekannte Amateurtechniker 
sind -— Higenheiten an, die eine unbefangene Verwen- 
dung der Technik in ihrem Gesamtaufbau erkennen 
lassen. Sie machen einen »filmischeren« Film als viele 
ihrer Kollegen. 

Die Vertiefung der technischen Belange im Film wird 
-— auf welchem Wege auch immer erreicht — zu einer 
Verbesserung der kiinstlerischen Gestaltungs- und Aus- 
druckskraft des Filmes fiihren miissen, wenn alle be- 
teilizten Kreise sich des Problems bewuBt bleiben. Und 
erst die ernsthafte Auseinandersetzung aller Beteilig- 
ten mit dieser Erkenntnis wird dem deutschen Film 
wieder Ebenbiirtigkeit mit und Anerkennung neben den 
Filmen des Auslandes verschaffen. 


—~ Michael Fermann — 
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per (Puppen-JrickFiLm 


SEINE HERSTELLUNG vom Standpunkt des Amateurs 


Marchen- und Puppentrickfilm ist 
ein Thema, das fiir den Amateur alle 
Moglichkeiten einer kiinstlerischen so- 
wie technischen Entfaltung in sich 
bir2t. Die Herstellung ist aber auch 
mit. Schwierigkeiten verbunden, deren 
Umfang man sich als Amateur an- 
fangs nicht im geringsten vorstellen 
kann, 


Jahrelang schon schlug mich dieses 
Gehbiet der Filmerci in seinen Bann. 
Aber erst nach Eeendigung des Krie- 
ges bestand die Méglichkeit, mich als 
Amateur wieder Almisch betétigen zu 
kinnen. Meinen ‘angjahrigen Freund 
hatte ich bald ftir diese Idee be- 
geistert, und germeinsam gingen wir 
ans Werk. Schwicrigkeiten, mit denen 
wir nicht im entferntesten gerechnet 
hatten, traten auf. Sie bestanden er- 
stens in der Beschaffung des nétigen 
Materials, zweitens waren sie durch 
die Trickfilmarbeit im allgemeinen be- 
dingt. Hatten wir die erstgenannten 
auch bald tiberwunden, so schlagen 
wir uns jedoch ooch heute mit den 
letzteren herum und werden cs meines 
Erachtens so lange tun miissen, so- 
lange wir uns mit dem Trickfilm be- 
schiftigen. Sie werden immer wieder 
in irgendeiner anderen Form neu auf- 
treten! Aber gerade in ihrer Behebung 
liegt der Reiz der ganzen Arbeit. 


Unsere ersten Versuche erfolgten 
mit einer sogenannten Kiinstlerpuppe, 


die, obwohl in allen Teilen beweglich, 
doch in der Praxis zeigte, dafi sie fiir 
diese Zwecke immer noch nicht be- 
weglich genug war. Dies hatte zur 
Folge, daQ die Bewegungen im Film al- 
les andere denn als flieBend bezeichnet 
werden konnten. Die Vorfilhrung des 
ersten Streifens, der wir beide nattir- 
lich mit gespanntester Erwartung ent- 
vegensahen, rief bei uns sehr lange 
und entliuschte Gesichter hervor.Ohne 
uns jedoch durch den ersten MifBerfolg 
entmutigen zu lassen, arbeitelen wir 
in Ermangelung einer besseren Puppe 
weiter. Bewegungsstudien ldésten sich 
mit Versuchsaufnahmen ab, bis wir 
glaubten, dic ersten Erfolge fiir uns 
verbuchen zu kénnen. 


Durch diese Anfangserfolge  er- 
mutigt, beschlossen wir, einen Film 
mit einer kleinen Spielhandlung her- 
zustellen. Da uns aber die cine zur 
Verfigung stehende Puppe fiir die 
Handlung, die uns vorschwebte, nicht 
geniigte, wurde die Puppenfrage schon 
wieder sehr brennend. Wir nahmen uns 
daher vor, die Puppen selbst herzu- 
slellen. Dies brachte allerdings eine 
zusiitzliche Belastung mit sich. Allein 
die Herstellung des Pappmaché und 
der Gestelle der cinzelnen Puppen, die 
in allen Gelenken beweglich sein soll- 
ten, erforderten cin besonderes hand- 
werkliches Kénnen. Mein Freund und 
Mitarbeiter entwickelte Puppen, an 
deren Hianden sogar die Finger be- 


Abb. 1. AuBenszene dus dem Amateurhim -Von Mitternacht zu Siitternacht- 
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weglich waren, so sollte ein mdglichst 
naturalistischer Bewegungsablauf er- 
reichbar werden. Das Modellieren der 
Képfe verlangte ein ganz besonderes 
Ejinfiihlungsvermégen. Damit will ich 
aber nicht behaupten, dai der erste 
Versuch gleich den gewiinschten Er- 
folg zeitigte. . 


Nuchdem wir nun unsere Akteure 
fertig vor uns stehen hatten, ging es 
an unseren ersten Spielfilm heran, 
tiber dessen Handlung wir uns anfangs 
nicht viel Kopfzerbrechen machten. Es 
ging uns in erster Linie nur darum, 
dic bisher gewonnenen Erfahrungen 
in einer klcinen Spielhandlung unter- 
gzubringen. Sehr schnell wurden wir 
dann aber durch die Praxis belehrt, 
daB man in eine derartige Arbeit —- 
und sei sie noch so anspruchslos -— 
nicht ohne geniigende Vorbereitung 
einstecigen darf. Wollten wir zu an- 
sprechenden Ergebnissen gelangen, 
wag ja letzten Endes unser Ziel war, 
so mu&ten wir, von einem Drehbuch 
ausgehend, unsere Vorbereitungen mit 
der gréften Genauigkeit und Sorgfalt 
ausfiihren, damit wir an den Auf- 
nahmetagen nicht durch das Fehlen 
irgendeines Requisites usw. in unserer 
Arbeit behindert werden konnten. Also 
wurde nun unter Berlicksichtigung der 
bereits gedrehten Aufnahmen -ein 
Drehbuch ausgearbcitet, das den Titel 


-Von Mitternacht zu Mitternacht« 
erhielt. 


Diese Arbeit tibernahm ich persén- 
lich. wihrend mein Freund an Hand 
der Requisitenliste, die nach dem nun 
vorliegenden Drehbuch angefertigt 
wurde, die Kulissen und die bendtig- 
ten Einrichtungsgegenstande der be- 
treffenden Bilder herstellen konnte. 
Dann ging es wieder an die Auf- 
nahmearbeit. In mihevoller Klein- 
arbeit wurde Meter um Meter mit 
dem Binergang belichtet. Wie freuten 
wir uns, wenn wir wieder eine neue 
Kassette in die Kamera einlegen konn- 
ten und damit ein Pensum von weite- 
ren 10 Mctern Film hinter uns ge- 
pracht hatten. 


Um nicht auf die Kopieranstalt 
angewiesen zu sein, hatten wir uns 
nuf Selostumkehrung eingestellt. Das 
hatte den Vorteil, daB wir das Ergeb- 
nis unserer Arbeit schon am ndéchsten 
Tage kontrollieren konnten und sich 
Fehler im weiteren Verlauf unserer 
Arbeit nicht wiederholten, sondern 
gleich ausgeschaltet werden konnten. 
Dies ware unvermeidbar gewesen, 
wenn wir erst wochenlang auf den ent- 
wickelten Film hiitten warten miissen. 


ther die Tricktechnik selbst diirfte 
das Wesentlichste bekannt sein. Die 


Approved For Release 2001/12/04 : CIA-RDP83-00415R004300430001-5 


Approved For Release 2001/12/04 


Tatsache, da& der Film Bewegungen 
in Hinzelbilder zerlegt und sie durch 
die Vorfiihrung wieder zu einer flie- 
Benden Bewegung verschmilzt, fiihrte 
zu der eigenartigen Erfindung des 
Trickfilms. Unbegrenzt sind seine 
Méglichkeiten und eréffnen den Leu- 
ten, die sich mit dieser Materie ein- 
gehend beschaftigen, immer gréBere 
Perspektiven. Allein mit  theoreti- 
schem Wissen ist es nicht getan. Nur 
aus der praktischen Arbeit heraus 
gelangt man zu Erkenntnissen, auf 
denen man seine praktische Arbeit 
weiter aufbauen kann. Soll z. B. eine 
unserer Puppen auch nur einen Schritt 
machen, was normalerweise 1 Sekunde 
an Zeit in Anspruch nimmt, so mu 
man bei einer Frequenz von 16 Bildern 
diesen Schritt dann auch in 16 Hinzel- 
bilder zerlegen, womit wieder bei der 
Vorfiihrung ein natiirlicher Ablauf der 
Bewegung erhalten wird. 


Erste Voraussetzung flir diese Ar- 
beit ist natiirlich eine Kamera mit 
einer Hi'nzelbildschaltung. Wiinschens- 
wert wire es, wenn sie tiber einen 
Parallaxenausgleich ftir den Sucher, 
besser noch tiber eine direkte Bild- 
betrachtung verfiigen wiirde, was bei 
den oft kurzen Aufnahmeentfernun- 
gen sehr wesentlich ist. Leider sind 
wir bis jetzt noch nicht im Besitze 
einer solchen Kamera. MuBften wir 
uns doch mit der kleinen »AGFA- 
MOVEX 8x, in die ich eine Hinzelbild- 
schaltung einbauen lie&, begniigen. 
Dies bereitete uns bei der Einstellung 
immer wieder erneuteSchwierigkeiten. 
Trotz gréBter Sorgfalt war es nicht 
immer méglich, den genauen Bildaus- 
schnitt zu finden. Leider mu8&ten wir 
diese Tatsache als gegeben hinnehmen 
und betrachten es als einen vorerst 
unvermeidlichen Schénheitsfehler, der 
uns bei jeder Vorfiihrung Anlaf{ zu er- 
neutem Arger gibt. Zu unserem eige- 
nen Troste sei aber gesagt, da nur 
ein geringer Teil der Zuschauer diesen 
Fehler wahrnimmt. 


In Erkenntnis dessen muB der Ama- 
teur wissen, wo die Grenzen seiner 
Leistungsfihigkeit liegen. Es ist nicht 
als Patentlésung zu betrachten, wenn 
die in jedem Film auftretenden Fehler 
mit der Unzulinglichkeit der vorhan- 
denen Kamera entschuldigt werden. 
Doch diirfte es fiir jeden Menschen, 
der sich filmisch bet&tigt, klar sein, 
daB man mit der »MOVEX 8<« nicht 
das Ergebnis erzielen kann, was man 
mit einer »MOVIKON BOLEX 16<« 
Kodak oder einer Siemenskamera er- 
zielen kénnte. Bis solche Gerite er- 
hditlich sind, wird der Amateur sich 
bei der Auswahl der Themen bzw. bei 
Anlage der Drehbiicher eine gewisse 
Beschrainkung auferlegen. 


Seine Erstauffiihrung erlebte der 
Film vor Leipziger Schmalfilmfreun- 
den, Er fand eine sehr gute Aufnahme. 
Die Untermalung mit Schallplatten- 
musik wurde allseits anerkannt und 
als sehr gut bezeichnet, ja einige der 
Anwesenden nahmen sogar an, da& 
die Musik eigens flir diesen Film auf- 
genommen worden wire. 
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Abb. 2, Innendekoration aus dem Amateurfilm »Von Mitternacht zu Mitternacht« 


Mit den ersten Anfangserfolgen, die 
uns zwar die Best&tigung erbrachten, 
da sich unsere bisher geleistete Ar- 
beit schon sehen lassen konnte, waren 
wir noch nicht zufrieden. Wir ent- 
schlossen uns, einen richtigen Mér- 
chenfilm herzustelien, in den wir alles 
hineinlegen wollten, soweit es uns 
unsere bescheidenen technischen Mit- 
tel erlaubten. Mir oblag es, das geeig- 
nete Thema auszuwahlen. Hier konnte 
man nur mit der gréften Vorsicht 
herangehen, da zu bedenken war, daB 
wir die Grenzen unseres Kénnens nicht 
uberschreiten durften. Es bestand 
dann die Gefahr, da aus unserer Ar- 
beit ungewollt eine Groteske werden 
konnte. Da ich nach langem Suchen 
nicht das Geeignet:: fand. ersann ich 
mir selbst ein entsprechendes Mirchen 
fiir unsere Zwecke, und ich glaube, 
daB& mir der Erfolg, den wir damit 
hatten, recht gegeben hat. 


An Hand des Ibrehplanes wurden 
die Bauten von mcinem Freunde ter- 
mingemé8B fertiggestellt, so da® wir 
jeweils den Sonnabendnachmittag und 
den Sonntag fiir die Aufnahme zur 
Verfiigung hatten. Da wir als Auf- 
nahmeatelier in Ermangelung. eines 
besseren die Backriume meiner Backe- 
rei benutzen muBten, waren wir be- 
strebt, an beiden genannten Tagen je 
einen Szenenkomplex zu bewiltigen, 
damit uns ein evtl. zweimaliger Auf- 
bau erspart blieb. Mu&ten wir. doch 
jedesmal, um den nétigen Platz ftir 
die Aufnahmen zu schaffen, einen Teil 
des Backstubeninventars heraustrans- 
portieren. Fiir den Aufbau des Hand- 
lungsschauplatzes hatte mir ein Tisch- 
ler e'ne Holzplatte von 2x2 m ange- 
fertigt, die den Anspriichen vollauf 
gentigte. Bei einigen Szenen war so- 


gar die Abmessung noch zu gro8, und 
wir kamen dann schon mit der Halfte 
aus. 


Bei der Kameraarbeit ist ganz he- 
sonders Wert darauf zu legen, daB 
Kamera, Kulisse und jedes einzelne 
Requisit eisern stehen und nicht von 
ihrem Platz genommen werden. Schon 
die kleinste Veranderung —— und ist 
sie noch so geringfiigig — wird dann 
bei der Projektion sofort wahrgenom- 
men und wirkt duBerst stérend. Wir 
haben uns diese Erkenntnis selbst 
teuer genug erkauft und muBten man- 
chen Meter Film, der in bezug auf 
Belichtung und Bewegung als ein-_ 
wandfrei zu bezeichnen war, in den 
Abfall werfen. 


Zur Ausleuchtung der einzelnen 
Szenen haben .wir.im Durchsehnitt 
etwa 2000 Watt angesetzt, die wir je 
nach den Umstanden um 500 Watt er- 
héhten. oder verringerten. Wir haben 
die Lichtmenge jeweils mit dem elek- 
trischen Belichtungsmesser und dem 
Luxmeter ausgemessen. 


Die Beschaffung der Materialien ist 
ein Engpa8B, dessen Uberwindung eine 
Zihigkeit und Ausdauer erforderte, 
die vielleicht in mancher Beziehung 
einer besseren Sache wiirdig gewesen 
wire. Nagel, Leim, Farbe, Papier, um 
nur einige zu nennen, waren Artikel, 
die nicht zu haben waren. Durch Hin- 
schaltung aller Freunde und Bekann- 
ten, die fiir unsere Sache interessiert 
wurden und sich im Laufe der Zeit 
auch daran beteiligten und begei- 
sterten, ein Zeichen, da fast jeder 
Mensch. fiir den Film zu gewinnen 
ist —, gelang es uns dann, auch dieses 
Problem zu Idésen. Standen wir an- 
fangs in dieser Beziehung vor einem 
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Nichts, so war spdter, wenn irgend 
etwas gebraucht wurde, es dann auch 
da, was uns selbst immer wieder aufs 
neue in Erstaunen setate. 


Wohl gab es auch Tage, an denen es 
besser gewesen ware, wir hatten uns 
im Freibad von cer Sonne braunbra- 
ten lassen, staft uns in der heiSen 
Backstube, deren Temperatur wir 
durch die Nitraphotlampen noch um 
einige Grade erhdéhten, zu Tode zu 
schwitzen. Trotz alledem brachten wir 
die Sommermonate mit intensiver Ar- 
beil. hinter uns, s3 dag das Ergebnis, 


ein 8-mm-Film von etwa 110 Meter 
Linge, heute fertig vor uns liegt. Bei 
dieser Lange hat der Film etwa 29 500 
Kinzelbilder, denen wieder 15 000 Be- 
swegungsphasen entsprechen, da man 
ja bekanntlich von ciner Bewegung 
zwei Einzetbilder herstellen kann, 
ghne den filleBenden Ablauf irgendwie 
zu beeintrachtigen. Eine Erkenntnis, 
die wir uns selbstverstindlich auch 
zunutze machten. Allein nur zur Auf- 
nahme haben wir, die Pausen nicht 
eingerechnet, 195 Arbe‘tsstunden ge- 
braucht, wobei sich der Lichtver- 
brauch auf 372 kW belief. 


alls zweite Ve-roffenilichung tuber amertkanische Schmalfilmgerdte 
bringen wir im folgenden die Beschreibung zweicr Hofferaus- 


fihrungen der Fa, Bell & Howell, und zwar der Typen 


»New Academy« und »Compacte. 


Unter dieser Bezeichnung hat die 
Firma Bell & Howell zwei 16-mm- 
Korfer-Tonprojestoren herausge- 
bracht, deren mechanische Einzel- 
heiten weitgchend mit der +Film- 
oarce«-Konstruktion iibereinstim- 
men. Die beiden Modelle unterschei- 
den sich lediglich dadurch vonein- 
ander, dal} beim »New Academy<- 
Vrojektor Bildwerfer und Laut- 
sprecher in zwei Koffern unterge- 
bracht sind (Abb. 1), wahrend 
beim »Compact nur ein einziger 
Koffer fiir die komplette Appara- 
tur vorgesehen ist (Abb. 2). 


Das geradlinige, sehr lichtstarke 
optische System dieser beiden Pro- 
jektoren besteht. aus einem beson- 
ders sorgfaltig berechneten und 
cinjustierten Hchlspiegel mit Rho- 
diumbelag, einem sogenannten --Ma- 
gnilite<-Kondensor, der bei Ver- 
wendung von Oodjektiven bis 5 cm 


Abbi 


New Academy in betriebsfertidem 
Z stand 
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Brennweite zur besseren Lichtkon- 
zentration neben dem normalen 


Kondensor eingeschaltet wird, und 


Wi. Compect. in betrensfertigem Zustand 


vergiteter Projektions- (und Ton-) 
Optik. Alle vorgenannten Teile sind 
aur bequemen Reinigung leicht her- 
uusnehmbar (Abb. 3). Eine verbes- 
serte Gehauseentlhiftung sorgt zu- 
sammen mit dem Kuhlsvstem auch 
fir den Abzug der Oldaimpfe, die 
sich nicht mehr auf den optischen 
Teilen niederschlagen und so die 
bildqualitét beeintrichtigen k6n- 
Ther. 


Wir sind uns volikommen einig, daB& 
auch dieser Film noch einige Fehler 
und Mingel aufzuweisen hat, die auch 
mit dem ygréBten Optimismus ihrer 
Schopfer nicht zu tibersehen sind. Da 
wir aber diese Fehler, wie bei dem 
vorhergehenden Film, auf die Unvoll- 
kommenheit unserer Kamera zurtick- 
fiihren kénnen, glauben wir, mit einer 
geeigneten 16-mm-Kamera, mit der 
wir dasselbe Thema dann nochmals 
aufzunehmen gedenken, auch diese 
Fehler ausschalten zu k6nnen. 


— Herbert Sack — 


-Foto- und Kinogerdte des Auslandes 


\bb. 3) Uptiscnes System der Modelle «New 


Academy. und »Compact:. Die cinzeinen Teile 
sind zur bequemen Reinigung leicht herauszu- 
henmen 


Es kénnen sowohl 750- als auch 
1000-Watt-Projektionslampen ver- 
wendet werden. Die Lampen wer- 
den individuell von der Firma Bell 
& Howell mit einer besonderen Ein- 
richtung versehen, die cin exaktes 
Einsetzen und infolgedessen maxi- 
male Lichtausbeute gewidhrleistet. 


Geeignete Fithrungsorgane ver- 
hindern wie beim »Filmoarc~ seit- 
liche Filmbewegungen im Bildkanal. 
Tie Schaltbewegung erfolgt in un- 
mittelbarer Nahe des Bildfensters. 
Klebestellen, Schleifen sowie Deh- 
nungs- und Schrumpfungserschei- 
nungen beeintrachtigen den Bild- 
stand in keiner Weise. Die wirksame 
Gifnung der Fliigelblende wurde 
auf 60 Prozent erhdht. Die ent- 
sprechende Reduzierung der Dun- 
kelperiode bewirkt gleichzeitig eine 
weitgehende Unterdriickung des 
Flimmerns sowohl bei 16 als auch 
bei 24 Bild/sek. 


Wie beim »Filmoarc« tibernimmt 
ein Sechneckengetriebe die Kraft- 
iibertragung vom Motor zum Schalt- 
werk. Alle auf das freie Spiel von 
Ketten oder den Schlupf von Pee- 
sen zuriickzufiihrenden Flimmer- 
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erscheinungen entfallen somit. Auch 
bei diesen beiden Modellen ist ein 
Regler vorgesehen, der die jewei- 
lige Frequenz auf 1 Prozent kon- 
stant erhilt. 


Die Glung entspricht ebenfalls 
der des »Filmoarc«. Die Olbehilter 
sind bequem zuginglich angeord- 


net. Die Motorkugellager laufen . 


im Olbad und bediirfen daher kei- 
ner besonderen Wartung. 


Die Spulen fassen 600 m Film, 
was einer Vorfiihrungszeit von 
1 Stunde bei 16 Bildern/sek ent- 
spricht. Hine vom Gewicht der Auf- 


Abb, 4, Selbsttétiger Spannungsausgleich der 
Aufwickelachse beim »New Academy« und 
»Compact« 


wickelspule abhangige Reibungs- 
friktion an der Aufwickelachse 
(Abb. 4) sorgt fiir gleichmiBige 
Filmspannung bei Spulen jeden 
Durchmessers. 


Die Gera&te sind selbstverstind- 
lich fiir den Rundfunkempfang ent- 
stort. 


Der Verstaérker wurde speziell 
fiir die Erfordernisse der 16-mm- 
- Tonprojektion entwickelt. Sein Fre- 
quenzumfang betrigt 50—7000 Hz. 
Eine Gummidampfung verhindert 
Vibrationsiibertragungen auf Roh- 
ren und Verstérkung. Er ist mit 
den modernsten Réhrentypen be- 
stiickt, die nach Herausnehmen des 
Verstérkers aus dem Projektor- 
koffer leicht zuginglich sind. Fir 
Sonderzwecke wie Mikrofon- und 
Schallplatteniibertragungen kann 


der Verstirker unabhingig vom 


Projektor verwendet werden. Er 
erhilt dann eine durchbrochene 
Schutzhaube mit Tragegriff (Abb.5) 
und kann so leicht und bequem 
transportiert werden. 


Zur besseren Abstrahlung der 
tiefen Frequenzen ist der Laut- 
sprecher des »New Academy« in 
seinem Koffer auf einer besondern 
Schallwand montiert. Ein stufen- 


loser, gehorrichiiger Lautstirke- 
regler gestattet einen weichen, 
verzerrungsfreien (Ubergang vom 


schwachen Piano bis zur héchsten 
Lautstirke. Das AnschluBkabel ist 
bei Nichtgebrauch im Innern des 
Lautsprecherkoffers aufgerollt und 
wird bei Inbetriebnahme durch eine 
Offnung an der Frontseite in der 
jeweils erforderlichen Lange ab- 
gespult. Beim »Compact« ist der 
Lautsprecher, wic bereits erw&hnt, 
im Projektorkoffer untergebracht. 
Er kann zum letrieb herausge- 
schwenkt (Abb. 5) oder aber mit 
der als Schallwand dienenden Tiir 
herausgenommen und an der Bild- 
wand aufgestellt. werden. 


Alle iibrigen Einrichtungen, 
wie Schwingungsstabilisator, Film- 
schutz, Kiihlsystem usw., entspre- 
chen vollkommer der »Filmoarc<- 
Konstruktion. 


Beide Koffergerite sind zum An- 
schlu8 an Wechselstrom 115 Volt/ 
25---60 Per. bestimmt 


Abb. 5. Aus dem Proitktor-Koffer zum sepa- 
raten Verstarker mit Sctutzhaube und Tragegriff 


Gewichte und Abmessungen: 


»New Academy<, Projektor-Koffer, 

enthaltend den Projektor und 
einen besonders leichten Ver- 
starker, 16,9 kv, 41,25 x 37,5 x 
22,5 em. 
Lautsprecher-Koffer. enthaltend 
Lautsprecher, Spulenarme, Zu- 
beh6r und Ersatzteile, knapp 
7,0 kg, 37,5 & 37,5 19,2 em. 


»Compact«. Der Koffer enthilt den 
Projektor, den gleichen leichten 
Verstirker wie der »New Aca- 
demy«, den Lautspreecher mit Ka- 
bel, die Spulenarme, eine 120-mm- 
Spule fiir kleinere Vorfiihrungen 
und Zubehér, 19,7 ke, 41,25 x 
37,5 X 25,08 em 


Der Vollstindizkeit halber sci 
noch erwéhnt, da® fiir die Bell-&- 
Howell-Stumm- und Tonprojekto- 
ren 16 mm eine reichhaltige Aus- 


wahl an Zubehér- und Erginzungs- 
teilen zur Verfiigung steht. Neben 
den iiblichen Ersatzteilen, wie Ob- 
jektive, Projektions-, Pilot- und 
Tonlampen, Verstirkerréhren, Film- 
spulen usw., sind vor allem die fol- 
genden Zusatzgerite beachtens- 
wert: 


Projektionstische in verschiede- 
nen Ausfithrungen; 


ein zweiteiliger Umroller, der 
durch Verbindungsstreben mit 
einem kombinierten Filmbetrach- 
tungs- und -klebegeraét und einer 
Vorrichtung zum Auffinden von 
Filmschéden vereinigt werden 
kann; 


eine automatische Kabelaufwick- 
lung, Umformer, Vorschaltwider- 
stande, Wechselrichter, Transfor- 
matoren, eine Uberblendungsein- 
richtung, Mikrofone der verschie- 
denen Typen, Mikrofonstative, 


Plattenspieler, Transportkoffer, 
Lautsprecher, Saal-Lautstirke- 
regler. 


4usammenfassend kann festgestellt 
werden, daf& die beschriebenen 16- 
mm-Tonvorfiihrgerdte der Firma 
Bell & Howell in’ bezug auf Bild- 
und Tonqualitét, Vielseitigkeit, 
ZweckmaBRigkeit und praktischen 
Aufbau allerhdchsten Anforderun- 
gen entsprechen. Wahrend die Mo- 
delle »New Academy« und »Com- 
pact« vor allem in der Industrie, in 
Wissenschaft und Unterricht Ver- 
wendung finden, ermdglicht der 
»Filmoare« dem Schmalfilm dar- 
iiber hinaus den Hinsatz im Licht- 


Abb, 6, »Compact«-Lautsprecher ausgeschwenkt 
mit aufgewickeltem Verlangerungskabel zur 
Aufstellung an der Bildwand 


spieltheater. Wenn man auch nicht 
dazu tibergehen wird, Spieclfilme auf 
16 mm zu drehen, so kann durch- 
aus damit gerechnet werden, daB 
sich in naher Zukunft Kulturfilm 
und Wochenschau ausschlieBlich 
auf die Verarbeitung von Schmal- 
film umstellen. —- Egon Fischer -— 
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Der Film ist als unterhaltendes, 
belehrendes und volksbildendes 
Kunstwerk zum kulturellen Bediirf- 
nis breitester Volksmassen gewor- 
den. Dort, wo sich auf Girund irgend- 
welcher politisch oder wirtschaft- 
lich bedingter Ereignisse aber groBe 
Volksmassen an einem Ort zusam- 
menfinden, ist 2s kaum mdglich, 
ihnen besonders pragnante Spitzen- 
leistungen auf d:esem Kulturgebict 
in den normalen, zur Filmvorfiih- 
rung bestimmten Lichtspieltheatern 
vorzufuihren. 


Freilichtvorfihrungen auf gro- 
Ben Plaétzen haven daher seit je- 
her eine bevorzugte Stellung in der 
Filmvorfiihrung eingenommen, da 


Freilichtvorfiihrungen der VVL 


(Vereinigung Volkseigener Lichtspieltheater des Landes Sachsen) 


mit ihnen ein weitaus grofkerer Zu- 
schauerkreis erfaBt werden kann 
als im Filmtheater. Im Gegensatz 
zum Filmtheater lassen sie sich 
aber bei den durch den groBen Ab- 
stand des ecinzelnen Zuschauers zur 
3ildfliche gegebenen Platzverhalt- 
nissen nur dann mit genigender Be- 
friedigung fiir den groéften Kreis 
aller Zuschauer durchfiihren, wenn 
das Bild so groB projiziert wird, 
daB auch bei groBerem Abstand 
des Zuschauers noch alle Einzel- 
heiten der in dem Filmbild gezeig- 
ten Handlung und Personen put 
erkennbar bleiben. Es werden da- 
her fiir Freilichtvorfiihrungen mei- 
stens besonders groBe Bildflachen 
cingesetzt. 


Andererseits kann mit derarti- 
gen Vorfiithrungen erst dann be- 
gonnen werden, wenn in den Abend- 
stunden eine ausreichend starke 
Ddmmerung ecingetreten ist. rst 
in diesen Stunden ergeben sich fiir 
die Bildprojektion Verhdltnisse, dice 
die Vorfiithrung eines gut ausge- 
leuchteten Filmbildes zulassen, so 
da dieses in seiner Qualitat als 
gleichwertig mit dem Bild im Film- 
theater empfunden wird. 


Will man trotzdem eine Bildpro- 
jektion bei vollem Tageslicht durch- 
fiihren, so ist es notwendig, eine 
besondere Anordnung des Bild- 
schirmes zu finden und mit erheb- 
lich kleinerer Bildflache zu arbeiten. 


Hierbei wird naturgem4f dann auch 
nur eine weit geringere Zuschauer- 
menge die Kinovorfiihrungen sehen 
und ihnen beiwohnen kénnen. 


Mit beiden Méglichkeiten hat die 
Freilichtkinoanlage der VVL des 
Landes Sachsen gerechnet, als sie 
anlaBlich der Leipziger Messe auf 
dem Karl-Marx-Platz ihre Freilicht- 
vorfiihrungen durchfiihrte. Fiir die 
Tageslichtprojektion (s. Abb.1 u. 5) 
wurde eine kleine Bildflache von 
1.20.9 m Gréfe so unter einem 
Vordach eingebaut, dafi sie auch 
bei hellstem Sonnenschein in einem 
Schattenfeld lag. in dem das Pro- 
jektionsbild mit geniigender Hellig- 
keit sichtbar war. Als Bildflache 
diente dabei eine glaserne Matt- 
scheibe, auf die von einem in etwa 
6 m hinter ihr angeordneten Bild- 
werfer (Ernemann IV mit Ikosol- 
Lampe und Wabenkondensor) pro- 
jiziert wurde. Die Projektionslampe 
wurde im Becklichtbetrieb bei einer 
Stromstarke von 35 Amp. durch 
einen Gleichrichter gespeist, der 
die primaire Leistung dem Stadt- 
netz der Stadtwerke Leipzig ent- 
nahm, 

Fiir die GroBprojektion in den 
Abendstunden auf die speziell zu 
diesem Zweck errichtete 6 x 8,2 m 
groBe Bildwand (s. Abb. 2, 4 u. 5) 
waren 2 Zeiss-Ikon-Ernemann VIIs- 
Maschinen mit Magnasollampen vor- 
gesehen (Abb. 6), die ebenfalls mit 
Becklicht bei etwa 70 Amp. Bo- 
genlampen-Stromstarke arbeiteten. 
Auchihre Stromversorgung geschah 
ikber Trockengleichrichter aus dem 
Stadtnetz. 


Die Projektionsentfernung von 
den Projektoren bis zur Bildwand 
betrug hierbei 43 m. Die Kiithlung 
der Maschinen wurde durch 2 Kuhl- 
geblise mit Luft und die an den 
Maschinen angeschlossene Wasser- 
umlaufkiihlung herbeigefiihrt. 


Da fiir die gesamte technische 
Einrichtung 2 getrennie Vorfiih- 
rungsrdume geschaffen und auch 
die fiir die Filmvorfiithrungen not- 
wendigen Sicherungsvorschriften 
weitgehend beachtet werden mufi- 


<ih ot. die Kildfldche des Taqeslichtkinos mit 
vem schattengebenden Vorbau 


\hb. 2. Der Karl-Marx-Platz in Leipzig mit der 
Vredlichtkinoanlage wahrend der Messetaqe 

Abb. 1, 4,5, 6: J. Hartmann, Dresden 

Abb 2und 3: A. Trapp, Leipzig 
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ten, entschloB sich die VVL zur Er- 
richtung eines sdéulenartigen Rund- 
baues aus Holz, in dessen oberem 
Teil der Bildwerferraum fiir die 
GroBbildvorftihrungen (s. Abb. 3) 
untergebracht war und dessen 
unterer Teil die Einrichtung fiir 
die Tageslichtprojektion sowie die 
Stromversorgung fiir beide Bild- 
werferriume und die Zugangstreppe 
zum. oberen Raum enthielt. 


Die Anlage des Bauwerkes fiigte 


sich ansprechend und wirksam in 
den Gesamteindruck ein, den die 
sonstigen Bauten einschlieBlich der 
den Karl-Marx-Platz umgebenden 
Hauserblocks anlaBlich der Messe- 
tage hervorriefen (s. Abb. 2). 

Bei den Tageslichtvorfiihrungen 
wurden vornehmlich Dokumentar- 


und Kulturfilme sowie die Wochen- 
schau vorgefithrt, wahrend in den 
Abendstunden auf. der GroBbild- 
flache neben Kulturfilmen und Wo- 
chenschau auch eine gréBere An- 
zahl abendfiillender Spielfilme zur 
Vorftihrung kamen. 


Die VVL konnte mit ihrer Arbeit 
den unbestreitbaren Erfolg ver- 
buchen, da oft weit iiber 10000 
Menschen ihren. Vorfiihrungen 
Interesse und Aufmerksamkeit 
schenkten und sich die Gelegenheit 
nicht entgehen lieBen, kostenlos 


Abb. 3. Die GroBbildwand mit der 6 X 8,2 qm 
grofien, ausgeleuchteten Bildflache kurz vor 
ibrer Vollendung 


Abb. 4, Der Vorfiihrungsturm mit Lautsprecherp 
und GroBbildwand im Hintergrund 


Abb. 5. Die ersten Schaulustigen vor dem 
Tageslichtkino 


ein vollsténdiges unterhaltendes 
und belehrendes Abendprogramm 
anzusehen. Die giinstige Witterung 
tat ihr tibriges dazu, die Massen 
auf Stunden an den Platz zu fes- 
seln und damit die Aufwendungen 
fiir die immerhin kostspieligen und. 
technisch hochwertigen Einrichtun- 
gen in jeder Weise zu rechtfertigen. 


Um auch den Volkskreisen, die 
in ihren Heimatorten auf dem Lande 
nicht iiber ein Lichtspieltheater, 
brauchbare Sdle oder Versamm- 
lungsrdéume verfiigen, 6dfter eine 
Filmvorfiihrung bieten zu k6nnen, 
plant die VVL die Hinrichtung ei- 
niger fahrbarer Anlagen, mit denen 
in kiirzester Frist in jedem hierzu 
geeigneten Platz eine Filmvorfih- 


rung im Freien gestartet werden 
kann. 

Im Rahmen unserer Betrachtung 
diirfte es weiter interessieren, daB 
die Vereinigung Volkseigener Licht- 
Spieltheater neben den von ihr an 
allen gréBeren Plitzen betreuten 
festen Filmtheatern auch noch iiber 
einen umfangreichen Wagenpark 
mit beweglichen Vorfiihrungsappa- 
raturen verfiigt. Mit diesen beweg- 
lichen Gerdten veranstaltet sie in 
allen den Ortschaften regelmifig 
Lichtspielvorfiihrungen, in welchen 
geeignete Sale oder Versammlungs- 
raéume solche Vorfiihrungen zwar 
zulassen, wo aber aus Griinden der 
Sicherheit und polizeilichen Vor- 
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HELLER ALS DIE SONNE 


Gber die Vorteile der Bogenlampe als technisch 
brauchbare Lichtquelle braucht unter Filmfachleuten 
nichts mehr gesagt zu werden; alle Bemiuhungen der In- 
dustrie, ihre lichttechnischen Eigenschaften zu bessern, 
hat auch das Eiecklicht nicht ber eine durch Natur- 
gesetze gezogene Grenze hinwegbringen k6énnen. Eine 
soiche Grenze war die maBige Leitfahigkeit des heiBen 
Kraterendes, des verzunderte und der Strombelastung 
trotz Verkupferung usw. eine friihe Grenze setzte. 


Tatsichlich konnte ein beachtlicher Fortschritt da- 
durch erzielt werden, dai} beide Kohlen dicht hinter 
dem Brennerende mit einem wasserdurchfiossenen Kihl- 
mantel umgeben wurden. Dann ist eine weitere elek- 
trische Uberlastung moglich, die cine héhere Leucht- 
dichte bringt. So kann die Grenzstromstarke fur Koh- 
len von 13.6 mm Durchmesser etwa verdoppelt wer- 
den, und der Schirmlichtstrom verdoppelt sich bei der 
Kinoprojektion ebenfalls, vorausgesetzt, dal} cine dazu 
geeignete Kohlensorte benutzt wird. Die Kithlmantel 
dienen gleichze:tig der Stromzufuhr, sie liegen den mit 
etwa 15 Umdrehungen,min rotierenden Kohlen mit 
merklicher Reibung an. Aus Griinden der Leitfahigkeit 
fiir Strom und Warme besteht der Kuhlmantel fiir die 
negative Kohle aus Kupfer, fur die positive aber aus 
Silber. Denn es bildet sich zwischen Kohle und Metall 
eine Oxydschicht, die bei Kupfer bekanntlich Ventil- 
wirkung hat und bei der positiven Kohle sperrend wir- 
ken wiirde. Siloeroxyd ist aber von der Richtwirkung 
frei. 


Die negative Kohle ist um 53 Grad gegen die Waage- 
rechte geneigt; es stellte sich heraus, dai im Bereich 
zwischen 45 und 60 Grad kein Blasmagnet erforderlich 
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Adb. 6. Ein Blick in den Bildwerferraum 

tuc die Freilichtvorfahrung mit den 

5eiden Vorftihrungsmaschinen Ernemann 

VILB ound einer Diabox flir getrennte 
XS urfihrung von Diapositiven 


schriften fiir die Durchfiih- 
rung von Lichtspielvorfiih- 
rungen eine feste Kinoanlage 
nicht geschaffen werden kann, 
weil aus baulichen Griinden 
die Herstellung entsprechen- 
der feuersicherer Vorfih- 
rungsréiume nicht méglich ist, 
oder die Mittel zur Errich- 
tung eines festen Theaters 
nicht aufgebracht werden k6n- 
nen. 


Auch hier ist ein weiterer 
Ausbau des Apparateparks 
geplant, so dal} in absehbarer 
Zeit wieder die kleinsten Ort- 
schaften regelmaBig in den 
GenufB einer Filmvorfihrung 
velangen kénnen. --- Wae. -— 


ist. Naturlich diirfen die brennenden Kohlenenden nur 
wenig — 6 bis 12 mm — aus den Kihlm4ntelin heraus- 
ragen. Wahrend der Durchmesser der positiven Kohle 
der Stromstarke angepaBt werden mu — bei 500 Amp. 
sind 16 mm erforderlich —, kann dieselbe Negativkohle 
von 8 mm ebenso mit 90 wie auch mit 500 Amp. be- 
lastet werden. Beide Kohlen sind weitergeziichtete Beck- 
kohlen mit besonders diinnem Kohlemantel. Der Ab- 
brand der Positivkohle kann bis auf 2,50 m/h steigen. 


Die Wasserkiihlung bedingt héhere Stroéme und gré- 
Bere Leistungen, schon um die gleiche Lichtleistung wie 
bei ungekiihiter Lampe zu liefern. Aber die mégliche Stei- 
gerung reicht weiter. Wahrend ein ungekiihlter Bogen 
bei 270 Amp. 150 kSb (Kilo-Stilb) liefert und dann nicht 
weilerkommt, bringt es der wassergekiihlte Bogen bei 
270 Amp. nur auf 125 kSb, aber man kann bis 400 Amp. 
gehen und dann 200 kSb erreichen — das ist etwas mehr 
als die Leuchtdichte der Sonne. Die Bogenspannung ist 
etwas kiciner als sonst, steigt aber auch mit dem Strom 
erheblich an. Gegeniiber dem ungekiihlten Bogen ist 
die Wattleistung bei gleicher Leuchtdichte etwa 15 Pro- 
zent héher, bezogen auf den Lichtstrom etwa ebenso- 
viel; insgesamt ist der Nutzetfekt um einige Prozente 
geringer, der Kohlenverbrauch um mindestens 50 Pro- 
zent grofer. Der Krater ist etwas flacher, der Gasball 
weniger kugelférmig als bei normalem Becklicht. Die 
Temperatur des Kraters wird zu etwa 7000-8000 Grad 
abs. geschatzt, dem entspricht auch die etwas blauliche 
Lichtfarbe gegeniiber dem Tageslicht. — Dr. N. — 


{Nach Arbeiten von Jones, Bowditch und Finkelnburg im Journ. Soc. Mot. 
Pict. Eng., Band 52, April 1949.) 
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rOVO TS GrlN din 


BEILAGE FUR ALLE FRAGEN DER FOTOGRAFIE 


NOVEMBER 1949 


2. JAHRGANG 


DER AMATEUR-BEGRIFF 


Innerhalb des Sportes hat man schon lange itiber das, 
was ein Amateur ist, gestritten und ist zu keinem rech- 
ten Ergebnis gekommen. Sollen wir nun auch auf 
unserem Gebiet mit dieser Methode anfangen? Sicher 
nicht, aber trotzdem wollen wir uns einmal mit dem 
Problem beschiftigen, allein schon déshalb, um zu sehen, 
ob die Trennung »Fachmann« und »Amateur« noch zu 
Recht besteht oder ob an seine Stelle unter Umstinden 
andere Unterscheidungsmerkmale kommen sollten, die 
der augenblicklichen Entwicklung niherstehen. 


»Amateur« und »Fachmann« als Gegensatz ist eine 
unmégliche Auffassung; denn viele Liebhaber der Foto- 
grafie — also »Amateure« — sind bei weitem ebenso 
Fachleute wie jene, die eine Berufsausbildung zum vol- 
len Beruf in der Fotografie fiihrte. Ja — aus dem Bezirk 
der sogenannten »Amateure« sind eine Reihe von recht 
beachtenswerten Fachleuten gekommen. Wir wollen nur 
an die Entwicklung der Farbenfotografie denken. 


Bliebe das Merkmal des Verdienens. Hier kann man 
natirlich die rein 4uBerliche Trennung vornehmen und 
sagen, wer 50 Prozent seines Lebensunterhaltes der Be- 
schiftigung mit fotografischen Dingen. verdankt, ist 
ein Fachmann. Man wird damit aber doch nicht den 
Kern des Problems treffen. Nach dieser Definition ware 
niémlich eine technische Assistentin — etwa eine Metallo- 
grafin —, die 25 Prozent ihrer Arbeitszeit fotogra- 
fiert, Amateurin und miiBte, streng genommen, ihre 
Weiterbildung in der »Amateurpresse« suchen. 


DafB hier etwas nicht stimmt, leuchtet ein! Man kann 
auch nicht die etwa benutzten Gerite als Kriterium fiir 
Amateure ansehen. Es wire wohl gerade heute miifig 
zu behaupten, nur Amateure benutzen die LEICA, 
CONTAX, KINE-EXAKTA und die Fachleute bedienen 
sich der 9 x 12- oder 13 x 18-cm-Gerite. Beide Gruppen 
benutzen die gleichen Formate. Sie haben also ein An- 
recht, in ihrer Fachpresse von den entsprechenden 
Geraten zu hiren. 


Selbst der Filmfachmann wird heute meistens aus 
beruflichen Griinden mit einer Kamera reisen und diese 
ist die Kleinkamera. 


Es scheint also mehr darauf anzukommen, welche 
»Melodie< man mit den Instrumenten zu spielen beab- 
sichtigt. Man kommt dann sehr schnell zu einer KIA- 
rung. Der Berufsfotograf kommt im allgemeinen aus 
der Bildnisfotografie und ist damit schon aus einer ge- 
wissen Tradition mehr kiinstlerisch und malerisch ein- 
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gestellt. Er ist in allen Fragen der kiinstlerischen Arbeit 
ausgebildet. Seine Aufgabe, von ihm aus innerer Be- 
rufung gewihlt, besteht darin, mit den Mitteln Kamera 
und Licht und mancherlei Edeldruckverfahren Bilder 
zu komponieren, Ihn bewegen neben technischen also 
vorwiegend dsthetische Probleme. Diese werden gerade 
heute in steigendem Mafe ihren Wert erweisen an den 
neuen Aufgaben der Darstellung von Mensch, Arbeit, 
Landschaft und Kulturbauten. Sie zu pflegen, die Ideale 
und Sorgen sorgfaltig zu behandeln, ist eine Aufgabe, 
die nur ein spezielles Organ durchfiihren kann, zumal 
nicht nur der »gelehrte« Fotograf sich dieser feinsinni- 
gen Aufgabe widmen wird, sondern in ebenso starkem 
Male auch der gestalterisch und kiinstlerisch inter- 
essierte Teil unseres Liebhaber-Fotografenstammes. 


Die Gruppe der Fotografen aber, die ihre Interessen 
in unserer Zeitschrift vertreten findet, bedient sich der 
Fotografie in mehr zweckgebundener Weise. Sie wollen 
Bild und Ton in Beruf, Schule, Wissenschaft, Betriebs- 
laboratorium und Filmarbeit eingebaut sehen, weil sie 
die wesentliche Hilfe erkannt haben, die die Fotografie 
ihnen auf diesen Gebieten geben kann. Sie werden 
nattirlich neben den sie hauptsdchlich interessierenden 
Problemen auch von den Grundtatsachen héren miissen, 
die ihren Kollegen ebenfalls zur Basis der Arbeit dienen, 
also von fotochemischen Neuerungen, von Farbpro- 
blemen und Neuerungen auf dem Gebiete der optischen 
und apparativen Hilfsmittel. 


Diese technischen Hilfsmittel decken sich in vielen 
Dingen mit denen, die auch der kiinstlerisch gestaltende 
Fotograt benétigt. Sie werden aber, der Aufgabenstel- 
jung entsprechend, in mancherlei Hinsicht ausgeschaltet 
werden miissen. So kommen gerade auf dem Gebiete 
der reinen Fotografie die Probleme des Auflésungsver- 
mégens der Farbkorrektur und der Spezialoptiken fiir 
“upen und Mikroaufnahmen in der Arbeit des Foto- 
#rafen im Betriebslaboratorium wesentlich mehr zur 
Seltung. Er wird sich — stirker als der Bildnisfotograf 

~ mit dem Hinflu8 der Entwicklung und der chemischen 
Sehandlung seiner fotografischen Schichten auf. die 
Wiedergabe feinster Details einstellen miissen. Von den 
mancherlei in Film- und Fotopraxis angewandten Spe- 
vialemulsionen braucht nicht besonders gesprochen zu 
werden. Auch sie verlangen verstindlicherweise eine 
andere Behandlung in der Fachpresse, als dies fiir den 
bildmaRigen Fotograf nétig ist. © — Dr. W. Faasch — 
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Verfahren zur Untersuchung 
von Metalloberflachen 


Joo Bedeutung emir emogehenden Matenal- 
priufung tur die laufende Fertijung eimes he- 
trie es ist heute nicht mehr zu bestreiten Ge- 
rade ber der Vielzehl der MetaHeqrerungen 
kounen schon kleine Abwetchungen innerhalb 
der Struktur —- von fen grohen, chemiscn er 
tal.baren Unterschiedea im Lequerungsverhaltnis 
qanz zu schweiden -- zu rehilertunqen emes 
Genites tuhren, die fur die Wirtschatt und den 
Hercdel von unerme Siichem Sthaden werden 
kKownen, 


The metaliouratische  tntersuchung  emes 
Weokstofies ist destialh im iedem Werk un- 
stich. Die neuerc Metatiforschundg hat vee 
qgeoen, dao om vielen Fallen neben der Kee 
stulistruktur und der Zusammensetzung der 
Lasperund auch die Oberflache eines Metalles 
von ausschlaquebender Bedeutund sein kann 
(lierbei handelt rs sith weniger um jene Ober- 
tacnentormen, die mit relates emtachen Mittein 
mefitechnisch ertabt werden oder auch noch int 
Vaditschnittwerfahren nach Schmalte erkannt 
seilen konRen. soncern mehr noch um femere 
ene  feinste Fleheninterschirde, dle ciesen 
Mfeamethoden nicht mehr guqanalich sind. 


ann 


Das Verfahren von schinatl/, das sith wongens 
schon owetlgehend aut ftetodrahsebe  Unter- 
surungsmethoden stutzt, mt heute bere.ts in 
der Praxis e:ngeluhrt ued Rat sich in der Kam- 
biontion mit der Kleinbildkamera bestens be- 
ssafirt. Eiterbei wird der Pruthma unier emen 
Wonkel vor 45 Grad fotograhert, wahtend durch 
ene entsprechende Mikrooptik cin Lichtschnitt 
qelegt wird. Aus den sict eraebenden Bolden 
laS sich die OberHidchenstruktur emwandirer 
ablesen. 


Sviesas Geidt von Zerss, Jena, debeul — 
hanna aber bei sche deinen Strukturen nicht im- 
we den qewonschlea Erfala brinaen. Es leat 
vbecdies nur emen Schnitt durch den Peulling 
W.os main aber gerne haben meordite, ist ei 
Uborblick Gher cine arébere Flache des Werk- 
stuckes, damit man fier einen Eindrouck oer 
Trefenbeziehtingen e:halten kann, die sich dave 
efva in den Grobenordnunden eines tausendstel 
AU limeters beweger sollen. Hier kommt das 
Phasenkontrastverlatren dem Untersucher work: 
sum zu Ellfe, Dieses neve, von dem Hollander 
Acvmicke rechnernisey durchueatberttete Verlab- 
aon, dein die Wissenschaftier von Zeiss eine 
tur die Praxes reife Form qaben, destattel es, 
iw undefdrbten Obickten Brechungsunterschiede 
seeatbar 2Q0 machen, 


Abb. 1. 
Mitailoberflache. Objektiv 40tach, Okular 6fach 
(Vhasenkontrast) 


Mikroteto von emem Abdsuck emer 


Nis Fringip, Gas Ciner spateren eimgehenden 
BRenandlunda bedarf, beruht daraul, dab eime 
Phasenverschiebung, die die Lichtwelle im Ob- 
iekt durchmacht. qewissermaiien zu irhrec Aus- 
loschung fubrt. Wenn man also ein Giller be- 
tochlet, das aus zwei Glaser von versificde- 
nea Brechungsinde: qebildet wird, dann er- 
stheint es unter dem = Phasenkontrast als 
seawarzweromuster, Derselbe Etfekt tritt) auch 
en wenn man en Maternal von qleichem 
Prechunasindex verwendet, dessen Starke aber 


swanki; das also sozusagen em Relief dar- 
stellt. Auch hierbe: ist ja der Weg, den de 
einzeinen Strahlen im Objekt: nehmen, ver- 
schieden lang, so dali eine Fhasenverschiebung 
eontreten mu. 


Stan kann detartiqe Relefs sehr leicht: he: 
swilen, wenn man auf die Oberlidche unebenrr 


ahh 2. Kine-Exakta aut Zetss-Stauv LOGB 


Cegenstande cin durchsichtiges Material auf- 
Lungt und mt ihm vom Relief dieser Obcr- 
bache gewissermaBen einen Abgub anfertigt. 
ilierczu ast es entweder nétig, einen ent- 
sprecienden Film, der formbar gemacht wurde, 
oulzupressen, so dail ex sich den Uncbenheiten 
anpail, oder aber man vergtelit direkt cinen 
erisprechenden Stott, so dab sich de: Film 
unmilteibar aul dem Objekt bildet. Diese 
Mfethude laBt sich sehr gut mit Callodium 
eder Celloidin durchtuhren. Die Celloidin- 
wethode sechemnt ber mchuger Ausfohrung die 
rote Zukunft zu haben. ks wird cine 2ege 
edoidin-Atherlosung aut die Obertliche ge- 
rai, Newhdem se getrocknet ist, kann die 
“nicht abyelost werden. Hierbei verlabrt man 
mn besten so, d6é6 man einen Klebestrerten. 
ct mit wassertosiichen Klebestoff versehen ist. 
a. den kilm autklebt. Diesen Streifen nimint 
lan voemchtar ab, wober auch die Ceiloidin- 
neut delusl witd. Legt man nun den Streven in 
Wasser, dann witd der zu untersuchende Cel- 
ledinstreien sehr bald allein auf der Ober- 
heache schwimuten, ke kann mil einer Objekt- 
traqger aulqefanden und anschhteBend unter- 
sucht werden. fAbb. 1 


Der Vorten der Methode hreqt damn, da’ alle 
bese Arbeiten lercht auszutuhren sind und dai 
man nur ein purmales Mikroskop mit guter 
seleuchtungse:nnchiung benougt Es besteht 
also dhe Moghitkest, mit cinem emtachen Durch- 
sicatmigroskep, das mit einer Phasenkontrast- 
eimnohtung versehen wurde. diese Metallunter- 
suchungen durchzuluhren. (Abb. 2.) Da die Pha- 
senkontrastemmchtung auch tur alle anderen 
mikroskopischen Arbeiten verwendet werden 
kann und retativ biihg ist, wird die E:nrich- 
teng nur unwesentiich teuerer als em ubliches. 
nermales Mikroskop 


Geqenuber den bekannten mrkroskopischen 
Arbe:ten ist nur zu beachten, daB bei jedem 
Ohiektivwechsel eine neuerliche — allerdings 
leicht durchzufihrende -- Justierung notig 
wird. Hierzu mu, sofern man nicht mit einem 
Mikroskep mit Doppeltubus arbeitet, die 
Kamera jedesmal entternt werden, 


Fur Reihenuntersuchungen wird sich im Be- 
triebslaboraturium eine Kleinbildkamera beson- 
ders eignen, nicht allein, weil sie mit billigem 
Material arbeitet, sondern auch weil -~ un- 
mittelbar auf das Mikroskop gesetzt — eine 
kleine vollwertige Arbeitseinrichtung entsteht. 
Die KINE-EXAKTA bietet unter den in Frage 
kommenden Gerdten in der Kombination recht 
beacniliche Vorteile. Sie gestattet auf der 
Mattscheibe cine Scharfeinstellung, wobei man 
toe un Sudtetschacht unterqebradite Lupe zweck- 
maBiil mit verwendet. das Mikrozwischenstuck, 
das she Kamera mit dem Mikroskop verbindet, 
ist snsofern noch wertvoll, als man fur Justier- 
arbeiten die Kamera einfach zur Seite klappen 
kann. ohne weitere Muhe zu haben, wenn das 
Gerat wieder in Gebrauchsstellung gebracht 
werden soll (Abb. 3.) Es mub aber bei der 
Verwendung des Kieinbildes darauf qeachtet 
werden. daB man entsprechende Okulare ver- 
wendet, die ouf den kuirzeren Abstand der 
Filmebene vom Okular berecinet sind. 


Bur die Mikroaufnahme soll man qenerell be- 
achten, daB man wegen der spateren Negativ- 
vergroBerung micht mit ciner ze groBen Okular- 
vergroferung arbeiten darf, weil man sonst 7u 
tecren VergroBerungen kommt. Wichtig ware 


Abb. 3. Kine-Exakta abgeklappt. Das Justier- 
mikroskop in den Tubus eingesetzt 


es, wenn man den Betriebsfotografen wieder 
— wie auch fraéher -~— geeignete Duinnschicht- 
hime cur Werfiigung stellen wurde, die die 
Arbeit mcht unawesentlich erleichtern konnten. 
Ebenso wdren far diese Zwecke Filme ortho- 
thromatischer Sensibilisierung erwtuinscht. 


Sicher wird die Entwicklung cinmal dahin 
gehen, auch fir die Auflichtmikroskopie das 
Phasenkontrastprinzip anzuwenden. Hiermit 
wird aber keinesweys das Filmabdruckverfah- 
ren seine Berechliguny verlieren. In der Bio- 
logie und Medizin wird man ebenso wie in der 
Materialprufung weiter das hier geschilderte 
Verlahren ais eine wertvoile Arbeitsmethode 
beivehalten -— Dr. G. Frick — 
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Die Zeiss-Vertikal-Kamera » STANDARD « 


Die Zeiss-Werke VEB Jena haben 
nunmehr wieder mit der Lieferung 
ihrer einfachen und bewéahrten 
Mikrokamera begonnen. Dieses Ge- 
rat ist seit vielen Jahren bei allen 
den Praktikern besonders beliebt, 
die sich fiir ihre Mikroaufnahmen 
eines der iblichen Forschungs- 
mikroskope bedienen wollen. 


In seiner jetzt vorliegenden Form 
ist das Gert fiir Platten 9 x 12 cm 
eingerichtet worden. Wir kénnen 
uns vorstellen, da& viele Liebhaber 
des Kleinbildes erstaunt fragen, 
warum man heute noch dieses For- 
mat in der wissenschaftlichen Ar- 
beitspraxis benutzt. So sehr ver- 
altet ist es aber keineswegs. Es 
bietet gerade fiir Mikroaufnahmen 
eine Reihe von Vorteilen. Man kann 
hier ohne weiteres jede einzelne 
Aufnahme sorgfaltig bearbeiten, 
man hat die Médglichkeit, bei der 
Herstellung einer Abbildung von 
einer bestimmten Prdparatstelle 
mehrere Filter und Emulsionstypen 
auszuprobieren. Dann ist fiir den 
weiteren Bearbeitungsgang in vie- 
len Fallen auch das Negativ im 
GroBformat, von dem ohne weitere 
Vorbereitungen beliebig viele Ab- 
ziige hergestellt werden kénnen, 
durchaus im Vorteil. Wir diirfen 
keineswegs vergessen, daB sich die 
sichtbare. Verkratzung bei Grof- 
negativen im Abzug bei weitem 
nicht so deutlich bemerkbar macht 
wie beim einzelnen Kleinbildnega- 
tiv, von denen im Institutsbetrieb 
mehrmals Abziige gemacht werden, 
kurz, die Anforderung an die foto- 
grafische Sorgfalt braucht beim 
9 x 12-Platten-Negativ nicht so weit 
getrieben zu werden. 


Handelt es sich etwa um die Auf- 
nahme von histologischen Schnit- 
ten, wird man auch selten. zu so 
groBen Aufnahmeserien . kommen, 
daB die Ausniitzung von allen 36 
Bildern des Kleinbildfilmes vertret- 
bar ware. Dort aber, wo man etwa 
Serienaufnahmen machen will, etwa 
vom Wachstum der Bakterien oder 
von anderen Objekten, kann selbst- 
versténdlich die Plattenkamera ge- 
gen eine Kleinbildkamera ausge- 
tauscht werden. Frither verwandte 
man gern die Contax mit Panflex 
oder Mattscheibenadapter, heute 
werden besser die Spiegelkontax 
oder Kine-Exakta an ihre Stelle 
treten. 


Die »Standard«<ausrtistung besteht 
aus der Kamera mit sehr langem, 
an einer Laufstange befestigtem 


Balgen, dem eniweder direkt die 
Kassetten aufgesetzt werden kén- 
nen oder aber ein tiberaus prak- 
tischer Spiegelreflexkasten. Dieser 
gestattet die Schurfeinstellung vom 
Arbeitsplatz aus. Man kann, um 
auf hGdchste Scharfe einzustellen, 
mit einer Lupe das Bild auf einer 
in der Mattscheibe ausgesparten 
Klarglasflache mit einer sechsfach 
vergr6Bernden Lupe einstellen. Da- 
neben kann bei Nichtverwendung 
der Spiegelreflexeinrichtung noch 


Zeiss-Vertikal-Kamera -uit Zeiss-Stativ LOGB 


auf Klar- oder Mattscheibe ein- 
gestellt werden. 

Fir Aufnahmen ohne Mikroskop 
in vergr6Bertem Makstab kann an 
der Frontplatte der Kamera ein fir 
Nahaufnahmen xorrigiertes foto- 
grafisches System verwandt wer- 
den. Vorlaufig ist ein 13,5-cm-Tes- 
sar lieferbar, doch soll, wie wir 
h6ren, in absehb:rer Zeit auch wie- 
der die Mikrotarseric im Handel 
erscheinen. 

Die Beleuchtung erfolgt durch 
eine 6-Volt-100-Watt -Lichtwurf- 
lampe, deren Licht ausreicht, auch 
noch bei ungiinstigen Verh4ltnissen 
Mikrodunkelfeldaufnahmen sich be- 
wegender Bakterien herzustellen. 


Ebenso kénnen mit dem Phasen- 
kontrast auch bei geringen Be- 
leuchtungszeiten Aufnahmen her- 
gestellt werden. Die Beleuchtungs- 
anlage ist mit Filterhaltern ver- 
sehen, in die man ebenso wie in 
den Kondensorfilterhalter des Mi- 
kroskops geeignete Filterkombina- 
tionen befestigen kann. 


Das Beachtenswerte an dem Ge- 
rat, dessen WerkmafBarbeit jedem 
gefAllt, ist die Méglichkeit, es fur 
jeden Spezialzweck auszubauen. 
Wenn es auch in der vorliegenden 
Form hauptsichlich fiir Durchlicht- 
aufnahmen bestimmt ist, kann es 
in Verbindung mit Spiegeln und 
besonders den handlichen 15-Watt- 
Lichtwurflampen auch fiir Makro- 
auflichtaufnahmen verwendet wer- 
den. 


Es wird alle Benutzer freuen, 
wenn auch die Zusatzgerite fir 
Mikroauflichtaufnahmen, die fir 
Kapillarfotografie, Biologie, z. B. 
Samenaufnahmen und Metallauf- 
nahmen ebenso wertvoll sind wie 
der friither gelieferte Makrotisch fiir 
gréBere Objekte, wieder greifbar 
sein werden. Die Vertikal-Kamera 
»Standard« besitzt auch alle die Ju- 
stierméglichkeiten, die ein ein- 
faches, zweckmiBiges Arbeiten ge- 
statten. 


Die Lichtquelle ist tibrigens stark 
genug, um auch Momentaufnah- 
men von lebenden Objekten im 
Dunkelfeld zuzulassen. Hierbei wird 
man so, wie es auch friiher ge- 
schehen ist, das 9x 12-Plattengerat 
von der Sdule entfernen und an 
ihre Stelle eine Kleinbildkamera 
setzen. Man hat einmal die Még- 
lichkeit, hierbei die Kleinbildkamera 
direkt auf den Okularstutzen mit 
Hilfe eines Zwischenstiickes zu tun, 
wie er bereits fiir die Contax 8.vor- 
gesehen ist und wie ihn auch die 
Thagee-Werke zur Kine-Eixakta her- 
ausgeben, oder aber man benutzt 
das von Zeiss fiir-die langbrenn- 
weitigen Teleobjektive konstru- 
ierte Flektoskop, das an einem 
speziellen Arm an der Tragséule 
befestigt wird. Wir persénlich hal- 
ten die gesonderte Befestigung der 
Kamera in jedem Falle fiir gtin- 
stiger, besonders aber dann, wenn 
man Objekte fotografieren will, die 
sich in wéBrigen Loésungen befin- 
den, da hier auch feinste Erschitit- 
terungen, die durch den hochklap- 
penden Spiegel entstehen kénnten, 
zu leichten Unschirfen fithren wiir- 
den. —- W. Faasch — 
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Abb. 4. Bohr- und Gewind 


spinde! 
ser SP sind fir den Zusammenbr 


ae 


icete 


| Cin Gang durch: 
ee soa gu ‘eewn imoderner (A 


Ave “and * Nicht nur die Bildnisfotografie, sondern auch der Spielfilm verdankt 

seine kinstlerisch ausgereifte Qualitat in hohem Make der Kunst der 

Ausleuchtung der Objekte beziehungsweise Szenen, die durch die Hilfs- 

miltel unserer modernen Lichttechnik méglich geworden ist. Erst ein 

sul ausgewogenes Verhiltnis von Lieht und Schatten, das maBvolle 

Aub. 8. Sckweillen cines lamelierten Schutamantets Aufsetzen einzelner Spitzlichter und die Aufhellung bestimmter Fli- 


aut der kiekfroschweihmaschine 


chen erheben die Aufnahme von einem rein mechanischen Vorgang zu 
einer persénlichen und kunstgeformten Gestaltung. 


Abb. Oberachenhearbaitunad der im RohquB angelieferten Abb. 10. Die lertiqen GuBstic 
syutistackce eum Blechmantel der 
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elécher in den GuBstiicken 4bb, Di 
wu der Lampe erforderlich "Ae Big 
Femasching 


form t dag 


die fabrikation 


telierleuchten et 


“eh Ase btocy 


ei 
er Cutty ™beh rie . 
1D den Blenpt! smite, P 
Die Hilfsmittel hierfiir stellt die Industrie dem Kameramann in Form Shdusen fur dig 
der verschiedenartigsten Atelierleuchten zur Verfiigung. Wir wollen 
heute einrmal mit unserer Bildseite einen Gang durch die Fabrikations- 
werkstatten eines bekannten Berliner Unternehmens machen, dessen 
Erzeugnisse schon seit langen Jahren in der Filmindustrie und Foto- 
technik sich eines bevorzugten Rufes erfreuen. Neben dem Stufen- Abb. 12, Die Stative werden fachkundig auf ihre 
Jinsenscheinwerfer, der ein gleichmiBig verteiltes Strahlenbiindel unter Gebrauchsfahigkeit untersucht 


Ausschaltung besonders stark hervortretender Lichtflecke erzeugt, gibt 


‘ke werden auf ihren PaBsitz Abb. 11, Auch der Einbau der Linsen muB mii Sachkenntnis 
-Lampen untersucht erfolgen 
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es kffektenschein- 
werfer, sogenannte 
»Spots« mit dop- 
peltem Linsensy- 
stem, die zur Her- 
beifiihrung von 

Spitzlichtern be- 
nuizt werden. Ge- 
rade sie sind bel 
der Aufnahme cin- 

zelner Darsteller 
kaum noch zu ent- 
behren. Der Glanz 
des Haares, die Er- 
zeugung eines kon- 
zentrierten Licht- 
fleckes zur erhéh- 
ten Kontrastwir- 
kung von Licht und 
Schatten, der glo- 

riolenahnliche 
Lichtkranz um die 
Kopl[partien sind 
nur mit ihrer 2 e- No, Eine Reflektorleuchte wird aus 
schickten Anwen- ten Eimveitenten cusammengesleit 
dung zu erreichen. 

Endlich gibt es eine ganze Keihe verschiedenartiger 
weiterer Leuchten, die teils zur Erzeugung des Ober- 
lichtes oder einer gleichmi@igen Aufhellung der Ce- 
saratszene mit oder ohne Reflektoren und Linsenvor- 


Mob 16. Der Konstrukteur pruft selbst die praktische Ausiunrung seme: 
Lulwickiunasidee am ferligen Gerat 


silzen verwandt werden. Wir wollen mit unserer heuti- 
gen Bildseite einmal einen kurzen Lick in den Her- 
stellungsgang mioderner Atelierleuchten werfen. 


Wine neuzeitliche Atelierleuchte mul} eine ganze An- 
zahl besonderer Forderungen erfiillen, die teils in kon- 
struktiver, teils lichttechnischer Hinsicht an sie gestellt 
werden. Neben einer méglichst leichten Bedienbarkeit 
und Einstellbarkeit des in ihr untergebrachten Lampen- 
systems soll sie médglichst ein nicht allzu grofes 
Gewicht aufweisen. Besonderer Wert ist dabei auf die 
gute Abfiihrung der durch die Lampe entstehenden 
Wiirme zu legen, damit eventuell eingebaute Linsen- 
systeme nicht allzusehr durch diese Warme benach- 
teiligt werden. Andererseits soll der die Lampe um- 
gebende AuBenmantel der Leuchte moglichsl kth] ge- 
halten werden, damit bei der Bedienung des Gerates 


keine Verbrennun- 
gen entstehen kon- 
nen oder eine 
Brandgefahr durch 
Beriithren leicht 
entziindlicher Ge- 
genstande mit dem 
Lampengehause 
heraufbeschworen 
wird. 

Durch die An- 
wendung von Alu- 
miniumguBteilen 
und Verwendung 
entsprechend leich- 
ter Blechsorten 
wird der Forde- 
rung eines gerin- 
gen Transportge- 
wichtes weitgehend 
Rechnung getra- 

gen, 


Zur bequemen 
Aufstellung der 
Leuchten in der 
gewiinschten 
Strahlrichtung und Hohenstellung sind Stative er- 
forderlich. Auch bei ihnen besteht die Forderung einer 
stabilen Ausfiihrung und grofen Standfestigkeit bei 

gleichzeitig méglichst geringstem Gewicht. 


Abo. i4. Die gttiche Lampe von vielserliger 
vereendusqsmoglicnkeit kurz vor ibrer 
Volienduna 


Abo. ib. Auch die Lageruag der fertigen Lampen und Stative erforde:l 
Raum, Arbeit und Ordnungsgefthl 


Es ist unseren neuzeitlichen Fabrikationsmethoden 
und durch die bei ihnen eingesetzte maschinelle Be- 
urbeitung gelungen, diesen Forderungen weitgehend 
gerecht zu werden. 


Auch hier liegt ein Spezialgebiet in den Handen von 
Fachspezialisten, Konstrukteuren und Mechanikern, 
ohne deren Leistungen das moderne Foto oder eine 
Filmaufnahme nicht denkbar sein wiirde. Sie alle haben 
mit ihrer Arbcit einen Anteil an dem guten Gelingen 
des Endproduktes, das wir aus der Hand des kunst- 
schaffenden Fotografen oder Kameramannes in Bild 
und Film spater erschauen und erleben diirfen, wenn 
sie auch bei der Ankiindigung der einzelnen Kunst- 
werke weit im Hinlergrund stehen und kaum nament- 
lich bekannt werden. -— H. Starke u. W. Waegelein —— 
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Die Anwendung von Fluoreszenz-Lichtquellen 
| _in der modernen VergrdéBerungsfotografie 


Im Rahmen unserer Veréffenilichungen tiber bemer- 
kenswerte Foto- und Kinogeréte des Auslandes bringen 
wir hier eine einfithrende Betrachtung der lichttech- 
nischen Higenschaften neuartiger Fluoreszenz-Licht- 
quellen und die Folgerungen, die fiir deren Anwendung 
auf dem Gebiet der VergréBerungstechnik zu ziehen sind. 


— Die Redaktion -.-- 


Sobald das neue Agfacolorpapier zur Verfiigung 
stehen wird, diirfte sowohl fiir die deutsche Apparate- 
industrie als auch fir die deutschen Berufsfotografen 
die Frage nach einer geeigneten Lichtquelle fiir Ver- 
gréBerungsgerite recht schnell akut werden. Fest steht 
schon jetzt, daB. die Verwendung der bisher. iiblichen 
Halbwatt- bzw. Projektionslampen wegen ihrer aus- 
gesprochenen Farbténung fiir FarbvergréRerungen sehr 
oft unzweckmaig ist. 


Es gilt daher, andere Lichtquellen ftir die VergréBe- 
rungstechnik nutzbar zu machen, wie dies bereits in den 
USA mit bestem Erfolg geschehen ist. So hat z. B. die 
Firma Simmons Brothers ein Gerat entwickelt, bei dem 
ausschlieBlich Fluoreszenzréhren 
zur Anwendung gelangen. Die 
hier gezeigte Abbildung l4Bt die 
Art ihrer Anordnung innerhalb . 
des Lichtkastens erkennen. Es 
handelt sich um das VergréBe- 
rungsgerat »AUTOMEGA E-3«, 
Uber das wir im nachsten Heft ~ 
noch etwas ausfiihrlicher berich- 
ten werden. 


Wie den nachstehenden Aus- 
fiihrungen zu entnehmen ist, 
besteht der Hauptvorzug dieser - 
Fluoreszenzrohren darin, dak 
ihre Leuchtfarbe der Farbemp- 
findlichkeit der zu verarbeiten- 
den Materialien angepaBt wer- 
den kann. Sie werden fiir Ver- 
préBerungszwecke in folgenden 


ie 


Lichtfarbschattierungen gelie- 

fert: 

1, »Tageslicht«, blaulichweif, Lichtfarbtemperatur 
6500° K, 


Diese Type eignet sich gleich gut fiir die Verarbei- 
tung von SchwarzweiBaufnahmen und fiir die Her- 
stellung von Farbausziigen nach Color-Dias. Der 
Starke Blaugehalt gleicht die sonst verhaltnismiBig 
lange Belichtungszeit fiir den Blauauszug den Belich- 
tungszeiten fiir die beiden anderen Ausziige weit- 
gehend an. 


2.°Griin« kann ebenfalls fir SchwarzweiBvergriBe- 
rungen und fiir die Verarbeitung von VARIGAM- 
Papieren verwendet werden. Es handelt sich dabei 


Abb. 1. pAUTOMEGA E-3« Keleuchtungseinrichtung von 
unten qesehen 


um ein von der Firma Du Pont in verschiedenen 
Oberflachen hergestelltes Vergré®erungspapier mit 
variabler Gradation, das durch Vorschalten entspre- 
chender Filter auf den jeweiligen Negativcharakter 
abgestimmt werden kann. Infolge der hohen Griin- 
empfindlichkeit des menschlichen Auges erscheint das 
Bild auf der Finstellflache wesentlich heller als bei 
irgendeiner anderen Lichtfarbe. 


4. >Warmton« mit stark rosafarbiger Strahlung, Farb- 
Lemperatur etwa 3000 ° K, ist vor allem ftir Color-Ver- 
sréBerungen auf Ansco-Printon bestimmt. 


4. »Blau« ist besonders dann zu empfehlen, wenn es auf 
huBerst schnelles Arbeiten ankommt. Die Belichtungs- 
zeit ist nur etwa halb so lang wie bei der Type 1. 
Dem Auge erscheint das Bild bei der Einstellung 
wlerdings nur sehr schwach, weil die Ausstrahlung 
ausschlieBlich im blauen bzw. violetten Spektral- 
bereich liegt. 


Die Temperaturentwicklung der Fluoreszenzrdhren 
hegt noch unter derjenigen von Sogenannten Kaltlicht- 
lampen. Sie entspricht etwa 
der Warmeentwicklung kleiner 
Rundfunkréhren und ist somit 
unschidlich fiir Negativ und Op- 
- tik. Dies ist insofern von beson- 
' derer. Bedeutung, als die Fluo- 
reszenzbeleuchtung : nicht, wie 
dies bei Projektions- oder Cliih- 
lampen leicht méglich ist, nur 
zur Belichtung eingeschaltet 
werden kann. Die Leuchtriéhren 
brennen vielmehr wihrend der 
_gesamten Betriebsdauer des Ge- 
rates. Die Belichtung erfolgt 
Uber. einen elektrischen Ver- 
schlu8 vor der Optik. Die R&h- 
ren k6nnen jederzeit ahnlich wie 
Heizstibe leicht ausgewechselt 
werden. Zum Betrieb wird 110- 
Volt - Wechselstrom bendtigt. 
Hinsichtlich der Installation sind 
keine besonderen MaBnahmen 
zu treffen, da weder ‘Transformatoren noch in Feucht- 
réumen besonders gut isolierte Hochspannungsleitun- 
gen erforderlich sind, 


Selbstverstindlich kdénnen diese RGhren nicht einfach 
in jedes vorhandene VergréBerungsgerat der bisheri- 
gen Bauart eingesetzt werden. Es bedarf zumindest 
einer srundlegenden Umkonstruktion sowohl in appa- 
rativer als auch in beleuchtungstechnischer Hinsicht. 
offen wir, da® unsere Industrie zu gegebener Zeit mit 
ontsprechenden Neuerungen aufwarten wird, da damit 
dann das Arbeiten mit den neuen Papiersorten wesent- 
lich einfacher und sicherer gestaltet wérden kann. 

: ; — E. Fischer — 
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Das Diapositiv als Unterrichts- und Vortragsmittel 


Bei der Projektion von Bildern ist das Diapositiv 
dem episkopisch, d. h. dem mit reflektiertem Licht 
wiedergegebenen Bild aus verschicdenen Griinden iiber- 
legen. Kinmal wird bei gleichem Energieaufwand fir 
die Lichtquelle das erzielte Bild mit Durchprojektion 
wesentlich heller, und weiter zeigt auch das durch- 
leuchtete Bild eine bessere Tonabstufung als ein von 
einem Papierbild durch Reflexion erzeugtes Projek- 
tionsbild. Wir finden deshalb auch in der Vortrags- 
praxis mehr und mehr das Diabild. Hier wiederum setzt 
sich infolge seiner Leichtigkeit das Dia im Format 
5:5 em am chesten durch, bei dem ja die Bildflache 
24:36 mm betrigt. Diese Form hat gegeniiber dem 
Bildband eine Reihe von Vorteilen, wenn man an eine 
universelle Verwendung eines Bildarchives denkt. Bild- 
binder sind iiberall dort von Vorteil, wo man iiber cin 
bestimmtes Wissensgebiet in einem abgeschlossenen 
Vortrag berichten will oder wenn man diesen Vortrag 
zusammen mit dem Bildmaterial einer Reihe von Inter- 
essenten zusenden will. Es hat sich deshalb auch seit 
langem in der Berufsfortbildung bestens bewahrt, zu- 
mal man auch in das Projektionsbild Merkzeichen 
kopieren kann, die den Leiter der Arbeitsgemeinschaft 
auf bestimmte Stellen des Legieittextes hinweisen sol- 
len, die unbedingt gebracht werden mussen. Die Leich- 
tigkeit des Bildbandes gestattet cs, Vortrag und Bild- 
material, sofern es auf Sicherhcitsmaterial kopiert ist, 
ohne Schwierigkeit in einem Brief zu versenden. Dort 
aber, wo man die Bilder vor verschieden zusammen- 
gesetzten Hérerkreisen verwenden will und es zwangs- 
Wiulig dazu kommt, Bildmaterial und Vortrag von Fall 
zu Fall umzustellen, ist das Diapositiv vorzuziehen. Das 
Einzeldia wird in zweierlei Form angewandt. Am be- 
kanntesten ist die cinfache Positivkopie des Kleinbild- 
negativs. Besonders fiir den Farblilm hat sich, auch als 
Umkehrmaterial, diese Form der Darbietung weite Ver- 
breitung gesichert. Daneben besteht aber noch das 
normgerecht aulgemachte technische Dia. Der groéBere 
Teil der Benutzer scheint sich immer noch nicht mit 
dieser Form befreundet zu haben, besonders wohl des- 
halb, weil seine Herstellung cine Reihe von weiteren 
technischen Arbeitsgingen voraussetzt. Trotz dieser 
Unpopularitét tei gréBeren Benutzerkreisen sollte es 
im wissenschaftlichen Arbeitsbetrieb mehr und mehr 
Eingang finden. Die auf den Schriftleisten angegebenen 
Daten sind schon allein wertvoll. Der Herstellungsgang 
fiir ein derartiges Diapositiv geschicht in der Weise, 
dal} man eine vergréBerte Schriftvorlage der Umran- 
dung herstellt und in diese eine weiche Papierver- 
eréRBerung des abzubildenden Negativs klebt. Hierbei 
ist Gelegenheit gegeben, durch die Positivretusche 
kleine Schénheitsfehler am Bild auszumerzen. Man wird 
Fetos, die verglichen werden sollen, nebeneinander 
montieren kénnen und wird weiter in sehr vielen Fallen 
auch eine Kombination von Diagramm und Zeichnung 
mit dem Originalfuto durchfiihren. Die Bildvorlagen, 
die man durch diese cinfache Fotomontage erhalt, wer- 
den nun ein zweites Mal fotografiert. Zweckmabig wird 
es sein, auch hicr die Negativentwicklung vorzuneh- 
men, um im Kontaktdruck das eigentliche Diapositiv 
herzustellen. Eine derartige Ausgestaliung des Vor- 
tragmaterials lohnt die aufgewandte Miihe auch dann, 
wenn das Institut oder der Betrieb nicht iiber einen 
eizenen Fotografen verfiigt. Es ist im allgemeinen fir 
die Schrift selost auBer einem sorgfaltigen Arbeiten 
keine Spezialkeantnis notig, da genormte Schriften ver- 
wendet werden, fiir die es brauchbare Bildvorlagen 


gibt. Die Normen fiir Diapositive sind aus dem Norm- 
blatt (Din 108, Glasbilder, Bildbander fiir Bildwurf) 
des Deutschen Normenaussehusses zu ersehen. 


Contax - Aufnanme 


vergr B8erur g (ca 43 +18) 


| 
Bear be tung 


Original - Retuscee 

Reprodukiion auf Gatarformat Reprodurton Quf NOrmagyormas 
Nepleren auf Comasformat — vergrbBérn auf hormaifer mat Kepieren 2 dermanformat 
bates im Klenbidwerfer Projizieren im normaten Biidwerfer 


Bet geasicnneten Aréciten trit dee Originnizeinnang an toe Selle der Oripinalretusche. 


Lessin bie Arbeitsgdage bei der Hersfeliang ron 
193 2 papesihn nad Kleindildaufnahmen L TA 


Frahjahrsholz 


445 Jahresrings Herbstholz 


wackstumsgrenze 
Kambium- 


OW, 


WY 


Mirnscrntt 


Spiegelschnitt Sehnenschnitt 
tNormalscAnia} Cacti 


ialschnitt) Tangentials Hina) 


Phrobrichtung 


hae Veer 


PLE UR eh Seah 
LiL ee 


Urverkucite Lange 
der Gedschaerde 


volistandige Hiebspur 


a | Proportionale Veranderung der Schartenspure 
abstande bei verdinderten Neiquagswinheln 


_. SchluB der Beilage »Fototechnik« — 
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Tagung der Kammer der Technik in Weimar 


Vom 28. bis 30. September 1949 fand in Weimar, an 
derselben Stelle, an der kiirzlich die Nationalpreise ver- 
teilt worden waren, die erste Jahrestagung der Fach- 
abteilung Elektrotechnik der Kammer der Technik statt. 
Die Zahl der Besucher der Tagung war sehr gro&8. Es 
waren etwa 2000 Teilnehmer aus allen Teilen Deutsch- 
lands, auch aus den Westzonen, erschienen. Die Organi- 
sation war mustergiiltig; das reichhaltige Programm 
wurde ptinktlich abgewickelt. Am Mittwoch, dem 28. Sep- 
tember 1949, fand eine feierliche BegrtiGung der Teil- 
nehmer im groBen Saal der Weimarhalle durch den 
Vizeprasidenten der Kammer der Technik, Max Giinther, 
statt. Hierauf begrii®te der Ministerprasident des Lan- 
des Thiiringen, W. Eggerath, die Giste und hieB sie in 
Weimar willkommen. 


Die Reihe der Vortrige wurde eréffnet von Fritz 
Selbmann, dem stellvertretenden Vorsitzenden der Deut- 
schen Wirtschaftskommission, Berlin. Herr Selbmann 
sprach iiber das Thema: 


»Die deutsche Technik 
und die Einheit Deutschlands<. 


Der Vortragende stellte die Gegensiitze in der Wirt- 
schaftslage von Deutschlands Ost- und Westzone ein- 
ander gegeniiber. Er verurteilte den auslindischen, ins- 
besondere den unter der Hegemonie des anglo-amerika- 
nischen Blocks in Erscheinung tretenden EinfluB auf 
die deutsche Wirtschaft. Den aus Konkurrenzgriinden 
stark forcierten Demontagen im Westen stellte der 
Vortragende den fortschreitenden Wiederaufbau in der 
Ostzone gegentiber und verwies hierbei auf die sehr 
positiven Leistungen in Henningsdorf, Riesa, Maxhiitte, 
Schott/Jena u. a. Nur harte Arbeit kann dazu helfen, 
ohne fremde Kapitalinteressen aus Deutschland wieder 
ein Industrieland zu schaffen, dessen Hauptaufgabe in 
der Veredelung von Rohstoffen besteht. 90 Prozent der 
heutigen Einfuhren in die Ostzone sind Rohstoffe und 


Neue Lampen fiir Tonaufzeichnung 


Referat tiber einen Vortrag. von Herrn Dipl.-Ing. Schnei- 
der, Institut ftir Schwingungsforschung der Technischen 
Universitat, Berlin, gehalten. am 29. September 1949 auf 
der 1. Jahrestagung der Elektrotechniker in Weimar. 


Von Prof. Dr, Leithduser wurde ein neues Lichttonver- 
fahren fiir Tonaufzeichnungen in Sprossenschrift erfunden 
und im Institut fiir Schwingungsforschung der Technischen 
Universitit. Berlin bis zur Fabrikationsreife entwickelt. 
Prinzipiell wird dabei eine nach. besonderen entladungs- 
physikalischen elektrooptischen. und thermischen Gesichts- 
punkten gestaltete Entladungsréhre durch Anlegen einer 
Hochfrequenzspannung zum Leuchten gebracht. Das Spek- 
trum der hier sehr intensiven Lichtemission liegt im wesent- 
lichen ‘durch Abstimmen der verschiedenen Fiillkomponen- 
ten aufeinander im spektral empfindlichen Teil aller fiir die 
Tonaufzeichnung. in Frage kommenden Filmemulsionen. 


Lebensmittel, 75 Prozent der Ausfuhr bestehen in 
Fertigwaren. , 


Der Vortragende forderte die Mobilisierung aller 
patriotischen Krafte in einer nationalen Front und gab 
der Uberzeugung Ausdruck, daB tiber die Ostzone die 
Entwicklung zur nationalen Hinheit vor sich gehen 
wird. Hierbei falle der technischen Intelligenz eine be- 
sonders groiie Aufgabe zu, was auch dadurch zum Aus- 
druck komme, daB die technische Intelligenz, zu der die 
groBe Zahl der Elektrotechniker gehére, eine besondere 
Férderung genieBe. Der Vortragende schloB mit den 
Worten: »Ohne deutsche Intelligenz gibt es keine 
Renaissance der deutschen Technik und ohne diese 
keine Zukunft Deutschlands.« 


An diesen Eréffnungsvortrag schlossen sich zwei 
technische Vortrage; Professor Dr. Binder (Technische 
Hochschule, Dresden) sprach tiber »Entwicklungsstufen 
der Technik« und Professor Dr. Leithiuser (Hein- 
rich-Hertz-Institut fiir Schwingungsforschung, Berlin) 
brachte in seinem Vortrag einen Uberblick itber »Die 
Nachrichtentechnik nach EHinfiihrung der Elektronen- 
rohre«, 


Dieser fiir das groBe Publikum zugeschnittene Vor- 
trag iiber die stiirmische Entwicklung der Nachrichten- 
technik nach Hinfiihrung der Verstirkerréhre wurde 
durch einen vorgefiihrten Film, der die Herstellung 
einer Stahlréhre zeigt, wirksam unterstiitzt. 


Am Abend dieses ersten Tages fand im Deutschen 
Nationaltheater fiir die Tagungsteilnehmer eine Fest- 
vorstellung von »Don Giovanni« statt. Der folgende 
Tag gehdrte dann ausschlieBlich den Sitzungen der 
Fachgruppen. Die groBe Zahl der Vortrige hatte es 
ndtig gemacht, die Vortrage in einzelne Fachgruppen 
einzuteilen. Referate iiber die Vortrage, die fiir unser 
engeres Fachgebiet von besonderem Interesse sind, 
lassen wir hier folgen. 


Durch entsprechende optische Abbildung des hauptlicht- 
emittierenden Teiles dieser Lampe auf den Film zu einem 
~- der Normspurbreite und der aufzuzeichnenden Héchst- 
frequenz — entsprechend dimensionierten homogenen Spalt- 
bild, wird bei Modulation der die Lampe betreibenden 
Tragerfrequenz der Lichtstrom im Sinne der Modulations- 
frequenz gesteuert. Dies geschieht fiir das aufzuzeichnende 
Frequenzband voéllig tragheitslos, Als Endprodukt entsteht 
also eine nach dem Intensitétsverfahren aufgezeichnete 
Sprossenschrift. Hine mathematische Behandlung der die- 
sem entladungsphysikalischen Prinzip zu Grunde liegenden 
Tragerkinetik ergab in der Diskussion des Ergebnisses 
folgende Vorteile gegeniiber bisherigen Glimmlampen: Zu- 
nichst werden Ztind- und Brennspannung mit wachsender 
Trégerfrequenz nicdriger. Da hierbei die Trager im wesent- 
lichen eine harmonische Pendelbewegung im Sinne der Tri- 
Serfrequenz ausfiihren, liRt sich die zur Lichtemission 
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netwendige Energie kapazitiv dem Entladungsraum 72u- 
fiihren. Dadurch fallen die Probleme der Kathodenzer- 
stiubung und Elektrodenzuftihrung fort und dic Lampen 
erhalten eine groBe Lebensdaucr. Hinsichtlich des Wirkungs- 
grades ist hier der Fortfall des bei stationarer Glimment- 
iadung den Hauptanteil der zugefihrten Energic aufzeh- 
renden Kathodenfalls besonders giinstig. Die harmonische 
Tragerbewegung liBt dariiber hinaus durch die Entladungs- 
symmetrie den Aufbau cines vollig gleichma®Rigen und dem 
Lichtspalt entsprechenden Entladungshildes zu. Im folgen- 
den wurden prakt:sche Ausfihrungen solehcr Lampen mit 
Kennlinien in zwei- und dreidimensionaler Darstellung aus 
der Entwicklungsarbeit gezeigt. Dabei sind die Arbcits- 
kennlinien, die den Lichtstrom als Funktion des Hochfre- 
quenzstromes zeigten und die bei den modernen zum Kin- 
sutz kommenden Réhren voéllig linear verlaufen, besonders 
hervorzuheben, Danach wurde cine praktisch ausgefiihrte 
Ateliereinrichtung dieses neuen Lichtlonverfahrens gezcigt. 
Bemerkenswert is: dabei die Kleinheit des Aufzcichnungs- 
organs und div einfache Bedienung bei der Aufnahme. Hine 
Erhéhung der Dynamik wird durch eine automatisch arbei- 
tende Ruhelichtverlagerung erreicht, die in ihrer Hochfre- 
quenzschaltung besonders sicher arbeitet und je nach Auf- 
nahmeverfahren in ihrem Steuerfaktor varifert werden 
kann. Neben Belichtungsmesser und Abhérkontrolle fallt 
besonders ein den Modulationsgrad anzeigender Kathoden- 
strahloszillograph auf. Erweitert werden diese Kontrollein- 
richtungen durch einen Wahlschalter, der nach entspre- 
chendem Pegelabgleich gestattet, in drei Stufen 1. den 
Mischpultausgang, 2. die Modulationsstufe und 3. das 
tiber eine Photozeile im Aufzeichnungskopf abgehdrte Licht 
subc:ektiv fiber einen Verstaérker an cinen Lautsprecher und 
objektiv tiber cinen logarithmisch anzeigenden Réhrenvolt- 
meter miteinander au vergleichen. Von Hochfrequenz- 
magnetofon  iiberspielte hochwertige Musikaufnahmen 
ergaben bei Betaligen dieses Wahlschalters nach sachver- 
stindigem Urteil keinen hérbaren Unterschicd. Die aufge- 
zeichnete Héchstf-equenz liegt nach praktischen Versuchen 
bei 12000 Hertz und ist lediglich von den Spaltdimensionen 
abhingig. Rethenaufnahmen von Lyssajouschen Figuren 
auf Kathodenstranloszillographen, die auf der Horizontalen 
dic cingehende Niederfrequenz und auf der Vertikalen das 
abgehidrte Licht darsteHen und die als Funktion der ver- 
sch:edensten Ruhelichteinstellungen, Modulationsgrade und 
Frequenzen pezeizt wurden, licBen bei allen Einstellungen 
vinen AuBerst kleinen Klirrfaktor erkennen. Atclieranlagen 
dieses ersten Hochfrequenz-Lichttonverfahrens, die nach 
seinem Ertinder, Herrn Prof. Dr. Leithiiuser, den Namen 
‘Leittonsystem fiihren werden, sind zur Zeit cinschleBlich 
neuer Optiken und Kameras als kemplette Lichttonaut- 
nahmeeinrichtungen in Fertigung und werden in Kdrze in 
den Ateliers praktisch erprobt werden konnen. 


Ist die Beleuchtung mit 
Leuchtstofflampen wirtschaftlich ? 


fachbericht der ersten Jahrestagung der Elektrotech- 
niker in Weimar 1949. Gruppe © Lichttechnik und Elektro- 
wirme, Nach einem Vortrag von Dr. Naumann, Berliner 
Glihltampenwerk. 


Die Wirtschaftlichkeit viner Beleuchtungsanlage kann 
einmal nach der Rentabilitit, d. h. nach den Gesamtkosten 
fiir eine bestimmte Lichtarbeit, dann aber auch nach Gtite- 
faktoren ermittelt werden. Im Rahmen einer Wirtschafts- 
planung sind schlieBlich noch allgemeine Gesichispunkt«, wie 
z.B. Rohstoffbeschaffung und Netzbelastung, heranzuziehen. 
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Unter diesen Gesichtspunkten ist im besonderen auch die 
Frage, ob Gliihlampen oder Leuchtstofflampen fiir einen 
bestimmten Verwendungszweck wirtschaftlicher sind, zu 
betrachten. 


Die jahrlichen Gesamtkosten setzen sich im wesentlichen 
aus den Lampenersatzkosten und den Energiekosten Zu- 
sammen. Die Lampenersatzkostun werden durch Her- 
stcllungspreis, Benutzungszcit und Lebensdauer der Lampe 
bestimmt. Die Stromkosten sind durch die Leistungsauf- 
nahme, kWh-Preis und Benutzungsdauer festgelegt, schlieR- 
tich kommen noch die Kosten ftir die Anlage einschlieBlich 
Ausatezgerate hinzu. Fiir die Rentabilitét ist also zu ent- 
scheiden, bei welcher Beleuchtungsart die Summe dieser 
Faktoren am geringsten ist. 


Der Lampenpreis der Leuchtstufflampen betragt das 10- 
is 13fache der Glihlampen, die Lebensdauer ist etwa 
doppelt so groB, so daB die Lampenersatzkosten sich bei 
gleicher Benutzungsdauer fiir Leuchtstofflampen auf das 
5- bis 8fache gegentiber Gliihlampen belaufen. Beztiglich der 
Stromkosten mu8 der Vergleich auf dieselbe Beleuchtungs- 
stirke, d. h. letzten Endes auf die gleicne Lichtarbeit, be- 
zegen werden. Je héher nun die Lichtausbeute (Lichtstrom 
je Lelstungsaufnahme) ist, um so geringer ist die fiir eine 
hestimmte Lichtarbeit aufzuwendende Energie, dement- 
sprechend betragen die Stromkosten bei Leuchtstofflampen 
tLichtausbeute 40 Hlm,W gegeniiber 10 Him/W bei Glih- 
inmpen) unter Beriicksichtigung der Verluste nur etwa 
25 bis 30°, der Kosten fiir Glihlampen. Da Lampenpreis, 
Lichtausbeute und Lebensdaucr jeweils feststchende GréRen 
sind, so sind die Gesamtkosten nur abhiingig von der jahr- 
lichen Benutzungsdaucr und von dem kWh-Preis. Die Be- 
rechnung ergibt folgendes: Bei einer bestimmten jahrlichen 
Mindeslbenultzungsdauer und oberhalb eines bestimmten 
kWh-Preises werden daher die Lampenersatzkosten durch 
aie Ersparnisse an Stromkosten aufgehoben, d. h. die 
Veuchtstofflampe ist wirtschafthcher als die Glihlampe. In 
der weiteren Entwicklung wird cs méglich sein, den Her- 
stellungspreis der Leuchtstofflampen durch Verwendung 
von Hochleistungsmaschinen auf einen Bruchteil des jetzigen 
Freises zu senken, was bei Gliihlampen nicht mehr méglich 
ist, d. h. der Grenzwert des Strompreises, iiber dem die 
Leuchtstofflampe wirtschaftlicher ist als die Glihlampe, 
wird sich erheblich nach unten senken. Als Beispiel seien 
felgende Zahlen angefiihrt, die bei den heutigen Verhalt- 
nissen fiir die 25-Watt-Leuchtstofflampe gelten: Benutzungs- 
daner 4000 Stunden je Jahr, Grenzwert 8 Pfennig je kWh 
uncl Benutzungsdauer 1000 Stunden je Jahr, 11 Pfennig 
ie kWh. 


Wahrend sich die Berechnung der Gesamtkosten (Ren- 
tahilitat) auf jeden Fall genau angeben l48t, sind die weit- 
‘oren Faktoren, die bei ciner Gegentiberstellung von Leucht- 
stofflampen- und Gliihlampenbeleuchtung mitwirken, nicht 
vhne weiteres durch Zahlen festzulegen. In erster Linic 
kommt hier die Lichtfarbe in Frage, dadurch, dai die 
Lichtfarbe bei Leuchtstofflampen durch entsprechende Zu- 
sammenstellung der Leuchtstoffe willkiirlich gewahlt wer- 
den kann, ergeben sich erhebliche Vorteile gegeniiber der 
Glihlampe. Z. B. treten bei der Verwendung von bldulich- 
weiBen Leuchtstofflampen (HNT-Type) keinerlei stérende 
Erscheinungen infolge Zwielichtes auf. Eine Gluhlampen- 
neleuchtung mit tageslichtartiger Lichtfarbe erfordert die 
Verwendung vines stark absorbierenden blauen Glaskolbens. 
Kinen weitercn Vorzug hat die Leuchtstofflampe wegen 
ihrer geringen Leuchtdichte. Soll die Giite der Beleuchtung 
durch Blendungsfreiheit gebessert werden, so ist bei Gltih- 
lampen eine lichtstreuende Hiille erforderlich, die wiederum 
20 bis 60°, Licht absorbiert. Allerdings ist die geringe 
Leuchtdichte der Leuchtstofflampen dann vom Nachteil, 
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wenn mit geelgneten Strahlern eine besondere Lichtver- 
teilungskurve erzielt werden soll, sogenannte Ticfstrahler 
ergeben mit Gliihlampen einen gtinstigeren Wirkungsgrad 
als mit Leuchtstofflampen. 


Beziiglich der Betriebsbereitschaft scheint die Gltihlampe 
in manchen F'dllen der Leuchtstofflampe iiberlegen zu sein. 
Der Hinschaltvorgang ist bei Leuchtstofflampen unter Um- 
stinden in starkerem Mafe von du&eren Bedingungen 
(Netzspannung, Umgebungstemperatur) abhingig als bei 
Glihlampen, dies gilt jedoch nur fiir dic hcute am meisten 
verbreiteten Niederspannungsleuchtstofflampen, nicht fiir die 
Hochspannungsleuchtstofflampen. Die Abhingigkeit des 
Lichtstromes von der Umgebungstemperatur beschrinkt 
die Verwendung von Leuchtstofflampen auf Innenriume. 
Die Benutzung in Aufenrféumen erfordert wirmeschiitzende 
Umhiillungen, die wiederum infolge der hohen Anlagekosten 
die Wirtschaftlichkeit herabsetzen. Bei Beleuchtung schnel- 
ler Bewegungsvorginge stort zunichst der stoboskopische 
Effekt der Leuchtstofflampen, dieser kann jedoch durch ge- 
eignete Schaltung ftir die praktische Verwendung unschid- 
lich gemacht werden. 


Ln Sinne einer langjahrigen Wirtschaftsplanung sind bei 
der Projektierung von Lichtanlagen auch alle die Faktoren 
zu beriicksichtigen, die weder den Erzeuger noch den Ver- 
braucher von Lichtquellen unmittelbar interessieren. Hierzu 
gehért einmal die Beschaffung auslindischer Rohstoffe, 
weiterhin ist zu beriicksichtigen, da® bei der augenblick- 
lichen Schaltung von Leuchtstofflampen cine starke induk- 
tive Belastung des Versorgungsnetzes auftritt. Letzterer 
Punkt wiirde die stirkere Verbreitung von Leuchtstoff- 
lampen verhindern, wenn nicht rechtzeitig Schaltungen zur 
Verminderung der induktiven Belastung entwickelt werden. 
Derartige Schaltungen sind an und fiir sich bekannt 
(Parallelschaltung eines Kondensators usw.), bedingen aber 
héhere Anlagekosten, wodurch sich die Rentabilitaét von 
Leuchtstofflampen um einige Prozente verschlechtern wiirde. 


Zusammenfassend kann gesagt werden, daf& alle Vor- 
aussetzungen gegeben sind, die eine wirtschaftliche Ver- 
wendung von Leuchtstofflampen im gréR8eren Rahmen fiir 
die Zukunft ermdglichen. Es ist selbstverstindlich, da die 
Glithlampe nicht ganz verdraingt wird, sondern vor allen 
Dingen dann, wenn es sich um kleine Leistungsaufnahmen 
und kurze Betriebszeiten handelt, das Feld beherrschen wird. 


FERNSEHEN IM FILMTHEATER 


Unsere Leser wird es sicher interessieren, wie im Aus- 
lande' und besonders in dem auf dem Fernsehgebicte ja be- 
sonders aktiven Amerika versucht wird, diese neuc Technik 
auch im Filmtheater auszuwerten. Das Fernschen entwickelt 
sich dort immer mehr zu einer Konkurrenz fiir das Kino, 
und die Filmgesellschaften bemtihen sich daher, zu retten, 
was fiir sie zu retten ist. Erstens betreiben sie selbst Fern- 
sehsender. Zweitens stellen sie Filme ftir Fernsehsendungen 
her, drittens stellen sie in Theatern Fersehempfinger auf. 
Wie aus einem Aufsatz von Hodson im ,,Journal of the 
Society of Motion Picture Engineers“ vom Mai 1949 hervor- 
geht, arbeitet die Paramount-Gesellschaft intensiv an diesen 
Problemen. Sie entwickelte zunaichst ein Zwischenfilmver- 
fahren, das wir bereits vor 15 Jahren in Deutschland, und 
zwar aus folgenden Grtinden, anwandten: 


i. Hine direkte Fernsehvorftihrung im Theater ist mit den 
dort: vorhandenen Mitteln meist nicht méglich. 


2. An oder vor der Bildwand des Theaters ist selten Platz 
fiir einen Fernsehgro8projektor. 


Ge 


. Der aufgenommene Zwischenfilm jedoch kann vor der 
Vorfltihrung gegebenenfalls gekiirzt oder anderweitig 
bearbeitet werden. 


4. Das gezeigte Bild ist mit Zwischenfilmverfahren ebenso 
gro& und hell wie bei Filmvorstellungen. 


ait 


. Elektrische Stérungen kénnen ausgesiebt und auf ein 
Minimum beschrankt werden. 


Die Anlage nach dem Zwischenfilmverfahren arbeitet 
folgendermafen: Hin guter handelsiiblicher Fernseh- 
empfinger ist mit einer Kinokamera zusammengebaut, die 
sich durch einen kurzen Filmzug auszeichnet und durch 
einen elektrischen Verschlu& (vermutlich nach dem Kerr- 
Bffekt) die 30 je Sekunde gezeichneten Fernsehbilder in die 
tiblichen 24 Kinobilder umsetzt. GroBer Wert wurde dabei 
auf die Abstimmung der Filmgradation des Zwischenfilmes 
auf die Helligkeitskurve des Kathodenstrahlrohres gelegt, 
das ein Bild von 1520 cm zeichnet. Im iibrigen entspricht 
das Kathodenstrahlrohr den fiir Projektionsempfinger 
tiblichen Typen. Die Spezialkamera baute Akeley. Sie faBt 


4000 m Film-und reicht damit ftir mehr als zwei ununter- 
brochene Spielstunden aus. Kamera, Schnellentwicklung 
und Projektor sind dicht iibereinander gebaut, so dai der 
Film 40 Sekunden nach der Aufnahme bereits projiziert 
werden kann. In dieser Zeit wird er entwickelt, fixiert, ge- 
wassert und getrocknet. (Das deutsche Zwischenfilmverfah- 
ren projizierte den nassen Film.) Die Badtemperaturen lie- 
gen bei 40 --50 Grad C. Entwickeln, Wdssern und Trocknen 
dauert je fiinf Sekunden, das Fixieren 10 Sekunden. Wichtig 
ist die Benutzung von Sicherheitsfilm, weil Nitrofilm das 
Trocknen mit 7 Kilowatt Heizleistung nicht vertragen 
wiirde, 


Eine weitere Arbeit von Mitarbeitern der R. C. A. und 
Twentieth Century beschreibt cine direkt auf die Bildwand 
libertragene Fernsehgro8projektion in Philadelphia, zu der 
das Programm von New York iiber zwei Relaisstationen 
iibertragen wurde. Dcsr Projektor befindet sich in einer. 
Kabine vor dem Balkon des 40 m langen Theaters, so dal 
er nur 14 m von der Bildwand entfernt ist, die allerdings 
von ihm nicht in ganzer Grd8e ausgezeichnet wird. Das 
Bild ist aber von allen Plitzen des Theaters gut zu sehen. 
Alle elektrischen Hilfseinrichtungen befinden sich auSer- 
halb des Theaters, etwa 30 m vom Projektor entfernt, durch 
einige Kabel mit ihm verbunden. Das Kathodenstrahlrohr 
arbeitet mit 80000 Volt Anodenspannung und wird durch 
ein Schmidtsches Spiegelobjektiv der Lichtstiirke 1: 0,8 
auf die Bildwand projiziert, die 2,5 mal heller als eine tibliche 
weifBe Tonfilmwand erscheint. Die erreichte Helligkeit ent- 
spricht damit etwa einer Leuchtdichte von 30—40 Apostilb. 
Der begleitende Ton wurde durch die Kinolautsprecher 
wiedergegeben. Die erste Veranstaltung tibertrug den Box- 
kampf zwischen Louis und Walcott am 25. Juni 1948 aus 
dem Jankey-Stadion in New York aus 100 Meilen Entfer- 
nung, teils itber Kabel, teils tiber Zentimeter-Wellenanlagen. 
Schwierigkeiten machte der Empfang im Theater, wobei 
mit unwahrscheinlich viel Gliick die Reflexion der Sende- 
wellen an einem Nachbargcebiude benutzt wurde. Das 
Theater war ziemlich voll, und die Besucher folgten dem 
Kampf trotz der guten Bilder zundchst mit m&éBiger Span- 
nung, die sich aber im Laufe des Kampfes steigerte und 
beim K.o, in Begeisterung ausartete. — Dr. A. Nm. — 
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Interessante Einzelheiten iiber den »Askania«-Projektor 


Wach dem Kvriege brachten die 
Askania-Werke in Eerlin einen 
Bildwerfer auf den Markt. der be- 
reits in deutschen Theatern weite 
Verbreitung gefunden hat. 


Kis wurde schon in Heft 7 49 All 
gemeines iiber den Projektor be- 
rientet. Im Nachfolgenden sollen 
noch einmal einige Kinzelheiten her- 
ausgestellt und hesprochen werden: 


Wie aus Abb. L ersichtlich. ist bei 
dieser Konstruktion die sonst tib- 
liche Handkurbel zum Anwerfen 
der Maschine fortgelassen worden. 
Diese ist durch einen runden Hand- 
knopf an der Stirnseite des Kopfes 
ersetzt, der nach dem Ejinlegen des 
Filmes zur Uberpriifung des Film- 
transportes und zum Anwerfen der 
Maschine dient. Somit ist die untere 
Nachwickeltrommel, an der man 
bisher die Handkurbel anbrachte. 
vollkommen frei von Anbauten und 
erméglicht daher ein schnelles und 
unbehindertes Finlegen des Film- 
bandes, 


Its diirfte nur wenig bekannt 
sein, da die Maschine eine Was- 
serumlaufktihlung besitzt. Ein zwi- 
sehen Blende ‘ind Bildbahn an- 


Abi. tl. Gesamtansicnt des Askania-Projektors 
vom dec Bernenunusseite 


3d 


gebauter Hohlkérper, der von 
Leitungswasser durchflossen wird, 
schirmt die von der Bogenlampe 
kommenden Warmestrahlen ab. Auf 
der zur Bogenlampe liegenden Seite 
ist der wasserdurchflassene Hohl- 
k6rper durch eine starke Kupfer- 
wand abgedeckt, die cine gute Ab- 


whb 2. Roticrende Zweiffdgelblende 


leitung der Warme von den Film- 
bahnteilen und dem Filmfenster 
darstellt. Die Arbeitstemperatur 
der Filmfiihrungsteile wird damit 
in erheblicher Weise herabgesetzt. 


Um das im Bildfenster durch- 
lcuchtete Filmband weiter dem Ein- 
fluB der Warme go wenlg wie még- 
lich auszusetzen. ist der Umilauf- 
schacht der Bildfensterblende im 
Getricbegchause mit Ventilations- 
lochern versehen. Die warme Luft 
wird durch die Blendenrotation aus 
dem Gehause beférdert, und Warme- 
slauungen k6nnen nicht auftreten. 
Fine Luftdiise fiir den AnschluB 
cines Kithigeblases gestattet eine 
weitere Kihlmoglichkeit fiir den 
Film. Die rotierende Zweifiligel- 
blende ist sehr dicht hinter dem 
Film angeordnet. Dadurch wird ein 
pveringerer Lichtverlust als bei der 
viel verbreiteten Trommelblende 
erzielt. 


Abb. 2 zeigt, dafB die Blende gleich- 
zeitig als automatische Feuerschutz- 
klappe ausgebildet ist. Beim Anlau- 
fen des Bildwerfers 6ffnet sie sich 
hei etwa 18--20 Bildern.sck. selbst- 
1atig. Die als Fliehkraftregler wir- 
kenden Gelenkarme ziehen den 
Fliigel auf und halten ihn in Offen- 
stellung. Beim Abschalten der Ma- 


schine oder bei starkerer Unter- 
schreitung der Drehzahl durch Sté- 
rungen schlieBt sich diese Blende 
und schiitzt den im Bildfenster 
stehenden Film vor der Kinwirkung 
des Bogenlampenlichtes. 


Weiter ware die Filmbahn zu er- 
wahnen, die sich, wie aus Abb. 3 
ersichtlich ist, durch kurzes Hoch- 
schieben eines Riegels rasch her- 
ausnehmen 14Bt. Fiir die Reinigung 
ist dieses, im Gegensatz zu den iib- 
lichen Filmbahnen, bei denen mei- 
stens nur der Samtschlitten heraus- 
nehmbar ist, ein groBer Vorzug. 
Man hat hier mit einem Griff die 
gesamte Bahn mit ihren Seiten- 
fiihrungen zur Reinigung in der 
Hand. 


Die Pliisch- sowie die Metall- 
bahn haben einen Hartchromiber- 
zug, der erstmalig fiir diesen Zweck 
Verwendung fand. Dieser Uberzug 
schiitzt den Film vor Emulsionsab- 
satz und erleichtert die Sauberhal- 
tung auRerordentlich. 


Der Bildwerfer ist mit einer Spie- 
gelbogenlampe ausgeriistet, die bei 
Becklichtbeirieb bis 75 Amp. be- 
lastet werden kann und automati- 
schen Kohlennachschub besitzt. 


Abb. 3. Filmbahn mit Schnellverriegelung 
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Abb. 4. Maltesergetricbe 


Das in einem geschlossenen Ge- 
hiuse untergebrachte Malteserge- 
triebe (Abb. 4) ist mit héchster 
Prizision ausgeftihrt. Die hochbe- 
anspruchten Teile sind gehartet und 
geschliffen, das Kreuz selbst auf 
Bruchteile von '/1900 Millimeter ge- 
lippt und gehont. 


Zur Verstellung des Bildstriches 
wird das gesamte Getriebe um die 
Zahntrommel bzw. die Kreuzachse 
gedreht. Dabei verstellt sich das in 
der Abbildung sichtbare Schrauben- 
rad in achsialer Richtung und gleicht 
die somit auftretende Phage p uch 
schiebung der Blende aus. 


Das dem Kreuz durch die Olum- 
laufschmierung zugefihrte Ol wird, 
bevor es in das Gehduse einlauft, 
nochmals durch ein feines Gazesieb 
von etwaigen Fremdkérpern ge- 
reinigt. 


Als Tongeraét 14Bt sich jedes be- 
liebige System verwenden, so daB 
man auch bei fortschreitender Ent- 
wicklung auf diesem Gebiet in der 
Lage ist, Auswechselungen vorzu- 
nehmen. : 


Die Reihe einzelner Besonderhei- 
ten dieses Projektors lieSe sich noch 


weiter fortsetzen. Aus den hier auf- 
gefiihrten Beispiclen geht hervor, 
daB die Askania-Werke mit diesem 
Gerait den Kinotheatern eine Ma- 
schine zur Verfiigung stellen, die 
allen modernen Anforderungen ent- 
spricht und die Moglichkeit gibt, 
SchwarzweiB- sowie Farbfilme in 
einer Bildgiite vorzufiihren, die dem 


Abb. 5. Vorfisirkab-oe des neuen Lichtspielthcaters ,,Die Briicke™ 


nen. Wer in der letzten Zeit Ge- 
legenheit hatte, auslandische und 
deutsche Nachkriegsfertigungen zu 
sehen, dem wird im Vergleich dazu 
die betont stabile Bauart des As- 
kania-Projektors auffallen. Man er- 
kennt in ihr eine auf die Gewohn- 
heiten unseren deutschen Marktes 
abgestimmte Wertarbeit, die — wie 


in Diisseldorf 


mit 2 Askania-Projektoren 


heutigen Stand der Filmprojektion 
gerecht wird. 

Die Abbildungen lassen den ein- 
fachen, iibersichtiichen Aufbau der 
Askania-Theatermaschine  erken- 


schon von den Askania-Aufnahme- 


_geriten her bekannt ist — eine 


lange Lebensdauer und zuverlas- 
sige Arbeitsweise gewdéhrleistet. 


-— Ing. K. Schencke — 


Kommende Magnettontechnik im Filmtheater 


Unsere wieder auf eine friedensmiéGige Fertigung 
umgestellte Apparateindustrie besitzt nun die Mdglich- 
keit, neuzeitliche Tonaufzeichnungsverfahren fiir die 
Herstellung gewerblich und privat einzusetzender Appa- 
raturen auszuwerten. Die Anwendung des Magnetton- 
verfahrens gewinnt nicht nur in den Tonfilmateliers, 
sondern auch in den Filmtheatern daher immer mehr 
‘an Bedeutung. 


Das bis zum Kriegsende hauptsachlich nur in der 
Rundfunksendetechnik benutzte Verfahren der Hoch- 
frequenz-Magnettonaufnahme und -wiedergabe besitzt 
infolge seines. auBerordentlich geringen HKigengerau- 
sches eine weit iiber die der Schallplatte und dem Licht- 
tonverfahren gesetzte Grenze hinausgehende Tonquali- 
tat und Dynamik. Neben der Tatsache, daB das Magnet- 
tonband sofort nach der Aufnahme durch Abspielen 
tiber einen Abhérkopf vorgefiihrt werden und jede miB- 
lungene Aufnahme auf einfachste Weise durch einen 
Léschkopf wieder ausgeléscht werden kann, wodurch 


das Tonband dann wieder zur Herstellung einer neuen 
Aufnahme benutzbar ist, bietet das Verfahren noch 
weitere Vorteile. Das Tonband kann beliebig geschnit- 
ten und geklebt werden, und es 148t eine gréBere Ab- 
spieldauer als eine Schallplatte itblicher GréfRe zu. 


In einigen unserer gréBeren Tonfilmateliers wird es 
deshalb bereits recht vielseitig und mit gutem Erfolg 
benutzt, um die beim Tonfilm bisher als sehr listig 
empfundene und zeitraubende Entwicklung und Trock- 
nung der Lichttonaufnahme von einer gedrehten Szene 
auszuschalten, weil beim Magnettonband die sofortige 
Kontrolle der Aufnahme nach dem Abdrehen der Szene 
méglich ist. Erst das zur Herstellung der Theaterkopien 
notwendige Bildtonnegativ oder’ das Schnittnegativ 
wird neuerdings von einigen Produktionsfirmen auf die 
Lichttonspur umgespielt, weil ja eine Magnettonkopie 
in unseren Filmtheatern mit den zur Zeit vorhandenen 
Lichttongeriten nicht abgetastet und vorgefiihrt wer- 
den kann. Aber auch hier wird iiber kurz oder lang ein- 
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mal der Magnettonfilm auf Grund seiner besseren Torr 
qualitat seinen Einzug halten, und Vorarbeiten hierzu 
sind nicht nur im Auslande, sondern auch bei uns im 
Gange. 


Im Augenblick ist fiir das Filmtheater das Magnet- 
tonverfahren aber schon in ciner anderen Auswertungs- 
form von erhéhtem Interesse, wobei es als Trager cines 
hochwertigen Musikprogrammes oder Werbetextes so- 
wie sonstiger Durchsagen, Programmankiindigungen 
usw. Verwendung findet. 


Ein Magnettonabspielgerat ersetzt nicht nur den bis- 
herigen Plattenspieler, sondern 1aBt in Verbindung mit 
einer guten Verstaérker- und Lautsprecheranlage auch 
eine betrachtliche Steigerung der Qualitat derartiger 
Vorfithrungen zu. Besiizt das Gerat zugleich eine Auf- 
sprech- und Léscheinrichtung, so konnen die vorzufiih- 
renden Magnettonbander sogar an Ort und Stelle vom 
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Theaterbesitzer oder entsprechend dazu herangezoge- 
nen Mikrophonsprechern unter Einspielen guter Musik 
selbst hergestellt werden. 


Da derartige kombinierte Gerdte aber noch recht 
hohe Anschaffungskosten verursachen, ist eine Reihe 
von Studios dazu tbergegangen, in Verbindung mit 
Dia-Werbefirmen fiir die Filmtheater entsprechende 
Magnettonbinder herzustellen. Das Filmtheater be- 
nétigt dann nur das einfachere und deshalb billiger an- 
zuschaffende Abspielgerat. 


Wer Wert auf eine an Qualitat bisher nicht zu iiber- 
(reffende Pausenunterhaltung seiner Theaterkunden 
legt und auch bei der Dia-Werbung besonders reizvolle 
und natiirlich ansprechende Werbetexte durchgeben 
will, wird diesen neuen technischen Errungenschaften 
nicht lange fernstehen kénnen. 


- Ing. W. Waegelein 


Die Turaphot GmbH, Wernige- 
rode, Treuhandbetrieb der VVB 
Chemie, Sachsen-Anhalt. stellt seit 
einiger Zeit als neues Erzeugnis 
Papier fiir die Aufnahme von 
Klektrokardiogrammen her. Dieses 
unter dem Kurznamen EKCG-Papier 
gelieferte Erzeugnis wird vornchm- 
lich in Krankerhdusern zur Auf- 
zeichnunge von Herzt6énen und in 
wissenschaftlichen Instituten fiir 
die Oszillographen zur Messung 
von Druckschwankungen bendtigt. 


sentliche Erweiterung auf, sondern 


besser gesagt, Mittelbetrieb ge- 
gebene Moglichkeit der Produk- 
tionsumstellung sind hier der Ge- 
schaftsleitung und den leitenden 
Technikern zu Hilfe gekommen. 
Gestatteten die ersten Mikrogerate, 
die mit dem Reprogestell als Grund- 
einheit gebaut wurden, noch nicht 
die Aufnahme schnellbewegter Ge- 
genstande, weil durch einen Schie- 
ber Mattscheibe und Kamera 
gegeneinander ausgewechselt wer- 
den muBten, so ist man heute 


Das Produktionsprogramm umfaBt 
aulkerdem die Herstellune von 
Fotopapier aller Formate auf Baryt- 
unterlage sowie Rollfilme fiir Leica- 
und 6 9-cm-Format. Unsere Leser 
wird es auerdem interessieren. 
dali es dem Wer: geliungen ist. den 
in Fotofachkreisen bestens bekann- 
ten Experten Max Schiel als Leiter 
ihres fotografischen Priiflaborato- 
riums zu gewinren, der mit erfah- 
rener und sachkundiger Hand den 
Ausbau der Laboratorien und der 
Priifabteilung sowie die Ausbildung 
der Fachkrafte und des WNach- 
wuchses leitet. -La —. 


Aus der Produktion der ALDO- 
Feingerftebau GmbH, Dresden. 
Neben den bekannten Firmen der 
Foto- und Mikrobranche ist seit 
einigen Jahren eine neue Firmen- 
grindung mehr und mehr in den 
Brennpunkt des Interesses geriickt. 
Die Firma ALDO Feingeratebau 
GmbH kann fiir sich buchen, da 
sie als eine der ersten nach 1945 
mit einfacheren Mikroskopen und 
Mikrogeraten auf dem Markt er- 
schien. Das Fabrikationsprogramm 
der Firma weist nicht nur eine we- 
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ist auch weitgehend den Bediirf- 
nissen der Praxis angepafit wor- 
den. Der offensichtlich enge Kon- 
takt mit der Verbraucherschaft 
und die in einem kleineren oder. 


schon zu einem entwicklungsfihi- 
gen Spiegelreflexgerat Ubergegan- 
gen (Abb. 1). Dieser unter dem 
Namen »KOLIBRI« von der Firma 
herausgebrachte Ansatz wird in 
den Schlitten des Reprogerites ein- 
gesetzt und kann in der Héhe dem 
Mikroskop angepaBt werden. We- 
sentlich scheint zu sein, dafi man 
sich nicht damit begniigt hat, eine 
Mattscheibe einzubauen, sondern in 
der Mitte cine Klarglasscheibe aus- 
gespart hat. Hierdurch ist unter 
Verwendung einer entsprechend 
vergroéBernden Lupe eine wesent- 
lich sicherere Einstellung auch bei 
diffizilen Metallschliffen und bei 
Feinstrukturen modglich. Es ware 
zu empfehlen, diese Lupe mit einer 
Augenmuschel zu versehen, da 
dann bei richtig berechneter Lupe 
das Auge stets unmittelbar an die 
Austrittspupille des Systems ge- 
bracht werden kann und gewisser- 
maBen automatisch die richtige 
Stellung findet. Damit wird bei gu- 
ter Lupe dann auch die Scharfein- 
stellung besonders leicht durchzu- 
fiihren sein. Als Kamera wird eine 
Sonderausfiilhrung der »ALTIX« 
verwendet, die fest mit dem Gerat 
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verbunden ist. Als Aufnahmefor- 
mat ist dementsprechend 24 :24mm 
vorgesehen. Neben diesem Klein- 
bildgerat hat man offenbar beson- 
ders fiir das Gebiet der Makroauf- 
nahme eine Kamera fiir das Format 


9:12 cm ausgefiihrt. Auch diese. 


Kamera, ist an dem seit langem be- 
kannten Reprogerit angepa8t, sie 
besitzt einen langen Auszug und 
eine Objektivwechsel-Vorrichtung, 
die es dem Benutzer méglich macht, 
verschiedene Systeme mit entspre- 
chend abgestufter Brennweite zu 
verwenden (Abb. 2). Es bleibt also 
dem Benutzer — und dieses ist ftir 
diese Aufgabengebiete das einzig 
Richtige — iiberlassen, sich die pas- 
senden Objektiv-Zusammenstellun- 
gen zu wdhlen. Hierbei wird man 
selbstverstandlich zu Objektiven 
greifen, die ftir Lupenaufnahmen 
korrigiert sind: ALDO liefert fiir 
seine Geraite auch passende Be- 
leuchtungssysteme, die sich sowohl 
fiir die Mikroaufnahme als auch 
fiir die Ausleuchtung gréBerer Ob- 
jekte eignen. Man spricht davon, 
dag zu den Geraten demnichst 
ein besonderer Schaltkasten gelie- 
fert werden soll, der neben den iib- 
lichen elektrischen Hilfsgeraiten 
auch eine Lichtmefeinrichtung ent- 
halten wird. Fiir den fotografieren- 
den Mediziner wird man mit einem 
neuen Kamerastativ aufwarten 
kénnen, das mit Lampenhaltern 
versehen ist und damit eine fir 
die Operationsfotografie  giinsti- 
gere Arbeitsweise ermdglicht. 

— Dr. F. — 


Statistik der deutschen Film- 
wirtschaft. Zur Zeit gibt es in 
Westdeutschland 3408 Filmtheater, 
davon 1305 in der amerikanischen, 
1630 in der britischen und 473 in 
der franzésischen Zone. Die Sowjet- 
zone meldete 1037 Kinos und Berlin 
256. Somit hat Deutschland, ohne 
das Saargebiet, 4701 Lichtspielhau- 
ser als Absatzmarkt fiir die aus- 
lindische und deutsche Filmpro- 
duktion. 185 Produktionsfrmen 
arbeiten ungefahr wieder, und hin- 
zu kommen 50 Filmverleihfirmen, 
deren gréRere eigene Filialen un- 
terhalten. Insgesamt sind 116 Film- 
verleihbiiros gemeldet. Weiterhin 
arbeiten in der Filmwirtschaft 41 
Firmen zur Filmbearbeitung und 
zum, Filmkopieren, 397 Firmen fiir 
kinotechnische Bedarfsartikel so- 
wie 163 Film- und Lichtbildwerbe- 
unternehmen. Die Zahl aller Film- 
schaffenden in Deutschland belauft 
sich auf 2920. Im Vorjahr wurden 
etwa 30 Spielfilme hergestellt. 

—t— 


Produktion bei Kodak in Berlin- 
Kipenick. Das Werk gehért jetzt 
zur Vereinigung volkseigener Be- 
triebe und geht in Kiirze zur Pro- 
duktion von Kleinbild-, Roll- und 
Planfilmen iiber. Die Produktion 
von Réntgenfilmen ist bereits an- 
gelaufen; geplant. ist fiir 1949 eine 
Réntgenfilmproduktion fiir 1,2 Mil- 
lionen DM Ost. Trotz erheblicher 
Kriegs- und Demontageschiden 
lie sich die Produktion von Film- 
unterlagen gegeniiber 1939 mehr 
als verdoppeln. Hinsichtlich des 
Exports sind Verhandlungen mit 
England, der Tschechoslowakei und 
Ungarn im Gange; nach Osteuropa 
wurden Lieferungen bereits ge- 
tatigt. —t— 


»Bilora«-Atelierlampenstativ. Ein 
fiir wissenschaftlich-technische Fo- 


- tografie, fiir Reproduktionsarbeiten 


im Atelier auBerordentlich vielsei- 
tig verwendbares Lampenstativ ist 
vor kurzer Zeit von der bekannten 
Fabrik »Bilora« Metal!warenfabrik 
Kuerbi und Niggeloh in Radevorm- 
wald herausgebracht worden. 

Hine kraftige Leichtmetallsaule 
auf standfestem zerlegbarem drei- 
teiligem GuBfu8 mit Gummirollen 
trigt an langen. nach Art der 


g 


bekannten »WNiirnberger Schere« 
konstruierten Spreizen die nach 
beleuchtungstechnischen Gesichts- 
punkten gebauten Leichtmetall- 
reflektoren. Die S&éuie ist zum 
Transport zerlegbar und 2 m hoch. 
Jeder Spreizarm ist wiederum ein- 
zeln abnehmbar und kann in belie- 
biger Héhe festgestellt werden. Die 
eréBte Auszugsiange (Abstand 
Siule—Lampe) reicht jeweils bis 
zu 1,10 m. Die Lampen -— ihrer- 
seits einzeln mit Hilfe von Kugel- 
gelenken schwenkhar —~- bieten viel- 
fache Méglichkeiten zur Erzeugung 


jedes gewtinschten Lichteffekts — 
ob Vorderseiten- oder Oberlicht. 
Eng aneinandergeschoben vereini- 
gen sie sich zu einer grofien »Licht- 
wanne<. Das »Bilora«-Atelierlam- 
penstativ verlangt als Folge seiner 
Zerlegbarkeit nur sehr wenig Raum 
gur Aufbewahrung. Fir wissen- 
schaftlich-technische Fotografie und 
Kinematografie und im Atelier hat 
es sich bereits im praktischen Ge- 
brauch bestens bewAhrt : 

— Dr. W. Kr. — 


Berliner Funkausstellung 1949. 
Vom 14. bis 23. Oktober 1949 fand 
in dem Hauptrestaurant des Ber- 
liner Zoo eine Funkausstellung 
statt, die von der Berliner Rund- 
funkindustrie veranstaltet wurde, 


um den interessierten Kreisen eine 


Leistungstibersicht iiber den augen- 
blicklichen Stand der Geriteferti- 
gung zu geben. Den Filmtechniker in- 
teressierten an dieser Schau haupt- 
sichlich die auch fiir das Atelier 
und das Filmtheater verwendbaren 
Zusatzgeraite, wie neuartige Ton- 
abnehmer, Schallplattenspielgerite, 
Magnetofon-Aufnahme- und -Wie- 
dergabe-Einrichtungen, die dort 
von verschiedenen leistungsfahigen 
Firmen gezeigt wurden. Besonders 
interessant war ein von Telefunken 
neu entwickelter Kristalltontaster 
mit unmittelbar am Kristallsystem 
befestigtem Saphirstift und einem 
in PreBmassegehduse untergebrach- 
ten, schnell auswechselbaren Ge- 
samtsystem. Im Falle einer Be- 
schadigung kann mit wenigen 
Handgriffen ein neues System in 
den Tonarm eingesetzt und dieser 
auf einfachste Weise wieder spiel- 
fahig gemacht werden. Eine neue 
Ersatzkapsel wird gegen Riickgabe 
der alten Kapsel zu einem -Preise 
geliefert, der den Kosten einer 
handelstiblichen Saphirnadel ent- 
spricht. Die Frequenzkurve. des 
Tonabnehmers ist so gestaltet, da& 
sie die bei der Schallplattenauf- 
nahme in den tieferen Frequenzen 
stark abfallende Charakteristik 
durch entgegengesetzten Verlauf 
ausgleicht, womit eine besonders 
gute Tiefenwiedergabe und eine 
weitgehende Herabsetzung der 
sonst stérenden Nadelgeriusche er- 
zielt wird. Neben einer Reihe sehr 
brauchbarer Einbaulaufwerke fiir 
Schallplattenspieler und automa- 
tische 10-Platten-Spielwerke waren 
dann noch verschiedene Magneto- 
fon-Aufnahme- und -Abspielgerate 
Mittelpunkt des allgemeinen Inter- 
esses, das dieser neuen Tontechnik 
allseits entgegengebracht wird. 

; Wae — 
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»Kundfunkréhren.« Eigenschatten und Anwendung. 
Von L. Ratheiser, Relegiens Verlag, Berlin-Grunewald, 
140 Seiten Kunstdruckpapicr mit 823 Fotos. Halbleincen- 
einband. Preis 27 DM West. 


Das fiir ale technischen Fachkreise, die mit Réhren und 
Verstarkereinrichtungen zu tun haben, d4uBerst inleressante 
und seit langem vielerorts sehr entbehrte Rundfunkréhren- 
buch ist wieder da. Es wurde von G. Hinku und H. Hoénger 
nev bearbeitet und erweitert. Das Buch ist ein unenthbehr- 
licher Wegweiser und enthalt iiber 200 Abbildungen im 
theoretischen Teil, der genaue Angaben tiber Kennzeich- 
nung, Aufbau und Wirkungsweise der Elektronenréhren 
und die technischen Verwendungsfornien der ecingcinen 
RGhrentypen bringt. Die Kennlinien und thre Auswertung 
in Verbindung mit den Réhrendaten sowie Probleme der 
auftretenden linearen und nichtlinearen Verzerrungen und 
hestehende Entzerrungsmoglichkeiten sind ebenfalls er- 
liutert. Im 2. Teil sind Daten und Kurven und fiir die dort 
hehandelten Rohren jeder cinzelnen Serie einige typische 
Schaltungsbeispicle von Empfangs- und Verstirkerschal- 
tungen dargestellt. In Erweiterung der friiheren Ausgabe 
sind nicht nur Telefunken- sondern auch Valvo-Réhren be- 
handelt worden. Wir glauben, daB dieses in der Neube- 
arbeitung vorliegende Werk sich ebenso viele treue Leser 
und Anhanger gewinnen wird, als es seine Vorverdéffent- 
lichungen getun haben. Es dirfte in keiner Bticherei des 
wissenschaftlich oder praktisch arbeitenden Rundfunkver- 
stiirker- und Toniilmfachmannes fehlen. WwW 
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-Der Lichtbildvorftihrer.. Von Hugo Linse. Francksche 
Verlagsbuchhandlung, Stuttgart. 64 Seiten mit 72 Ab- 
bildungen, 1. bis 3. Tausend. Preis brosch. 4,20 DM West. 


Mer Verfasser hat den Versuch unternommen, in einem 
yon allem unnétigen Beiwerk befreiten, kurz und tibersicht- 
lich gestaltcten Buch eine grundlegende Schilderung und 
Behandlung aller mechanischen und technischen Hinheiten, 
Gesetze, Schaltungen und Ausfiihrungsformen der in der 
Vorftihrerpraxis auftretenden Wissensgebiete, Apparate 
und Maschinen zu geben. Auf Grund seiner eigenen Praxis 
sowle selbst ausgelibter Lehrtaétigkeit bei der Ausbildung 
von Lichtspielvorfiihrern hat er den einzelnen Kapiteln eine 
beachtliche Ubersichtlichkeit und den darin gezeigten Ab- 
bildungen und Berechnungsheispielen eine alilgemein ver- 
stiéndliche Klarheit und leichte ErfaBlichkeit unterlegt. Man 
kann daher den Versuch als gut gelungen bezeichnen. 


Mas Buch wird fiir den sich auf den Beruf des Filmvor- 
fihrers vorbereitenden Nachwuchs cin wertvolles Hilfs- 
werk sein, aus dem dieser sich auf den in der Priifung zu 
hehandelnden Stoff vorbereiten und die Handhabung sowic 
Wirkungsweise der von thm zu bedienenden Apparate und 
Einrichtungen aneignen kann. 


Aber auch dem jungen, bereits berufstitigen Vorftihrer 
wird es noch eine wertvolle Stiitze sein kénnen, an Hand 
der sich von Zeit zu Zeit sein allzu leicht in Vergessenheit 
geratenes - weil nicht alltaglich bendtigtes -— Wissen 
immer Wieder einmal neu auffrischen MBt. 


Dariiber hinausgehend diirfte dieses trotz aller Ktirze 
doch umfassend gestaltctete Buch dem mit der Ausbildung 
von Nachwuchskriften beschaftigten Vorftihrer und Lehrer 
cin wertvoller Helfer und Berater fiir die dabei anzuwen- 
dende und empfehlenswerte Lehrpraxis sein. ~-- Wae — 
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ALDONAR ,,KOLIBRI“ 


das Mikrofotogerét fir 
Wissenschaftler 
Forscher 
Arzte 
Ingenieure 
und den Naturfreund 


Kurze technische Angaben 


Kleinbildspiegel- 
= retlexkamera, Bild- 
om» format 24X24 mm, 
Mattscheibe mit Klur- 
glasfeld und Einstell- 
lupe 

Reihen- und Ejinzelauf- 
nahmen miglich, da- 
durch sparsamer Film- 
verbrauch 


Feingeratebau 
™ G.m.b. FF Dresden Al6 


ALDO- 


Blasewitzer StraBe 36 - Fernsprecher 42679 


MITTELDEUTSCHE 
TONFILMTECHNIK 


vormals: 


UFAHANDEL, LEIPZIG C 1, SCHUTZENSTRASSE 21 
Ruf 65758 
Das althekannte kinotechnische Fachgeschift 
fiir Mitteldeutschland 


Thr technischer Berater und Lieferant fiir das moderne 
Lichtspieltheater bei Neu- und Umbau 


Komplette Ausarbeitung von Bau- und Leitungsplinen 
mit Bauiiberwachung 


An- und Verkauf sowie Reparaturen samtlicher 
kinotechnischer Artikel und Gerate 


NER?. 


& thre leistungsfahige 


A FachgroBhandlung 
ek Ke im Osten und Westen 


Fordern Sie Preisliste 
Labor- und Atelier-Einrichtungen - Zubeh6r - Materialien 


Foto-Vertrieb und Werkstatten 
Heinz Baumann 
Im Osten: Berlin-Friedenau, Gosslerstr. 23 
Im Westen: Braunschweig, SchloBstr. 6 


Seit Jahren bewa&hrt! 

Wieder lieferbar aus — 
laufenderQualitats- 
Serienfabrikation. 


 MIECHANIK 
ZEISS IKON VEB DRESDEN 
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Theater-Projektor 
Mod. 48 


Die e:stungsfahige Maschine mit 
Hochiniens.-Laompe, bis zu 75 Amp 
belastbar und mit Wosser-Kuhlung 
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Wir fertigen und liefern 


Elektrische MeBgerate 


uo. Schalttofelmeggerdte rund und quadratisch Runde Klem- 
mefgerdte ¢ Tragbare Mafgerdte fir Loborotorien und Be- 
triebe « Universalmesser far Glaich- und Wechselstrom ¢ Uni- 
versalschreiber fiir Gleich- und Wechselstoms lsolationsmesser 
Spiegel., Lichtnarken- und Zeigergalvanometer # Prdzisions- 


Viellach- Stromwandlas 


ELEKTRO-APPARATE - WERKE 


(AEG -Treptow), Berlin-Treptow, Hoffmannsir 15-24 
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Birehanssigande Farb -Temperatur - MeBgerdte 
TEFAT ced TERA Il 


Fiim-Autnahme una -Wiedergabe 


Vollautomatisches Licht - Farb - Steuergerat 
TFA AUTOMATIE 


omatscher Stecerar: camtitee Kohlenrechsciubwerke fur 


vite 


pweertee coed Konece raat cen 


MUFA, Hoch- und Niederfrequenztechnik, Berlin SW 61 


Tampethorer Uter 1! Ted, At O45 


Tontechnik 


Pie-Co. 
Kinobedarf 


Inks Herm. Cornicelias 


Berlin SW 6S “tte 
Hedemannusirafie 13 Einrichtung 
Fernral 66 75 30 


Normal- und Schmalfilm 
Ankauf, Verkauf, Tausch 


Reparatar 


kompletter Filmtheater 


PHOTO / Stindiger An- und Verkauf 
WA von Fhotoapparaten und Zubehér, 
Hn, Photomateral usw 

“1 gebote ous der Pactandustie standiq etbeter 


B E R LI N Cc ] im S- Bahnhof Alexanderplatz 


iAusgurg DircksenstroBe) 


Sretainau: fi: Fac urd Amaleurbedarl 


Kosmos Foto onc. Kurt Langer 


ANKAUF Fachhandlung fiir Foto, Kino und Projektion 
FERRKAUCF — kigene Foto Werkstatt und Atelier 
TAUSCH Alle gangbauren Kameras und Objektive am Lager 


BERLIN-STEGLITZ ScitoOstraBe 16 Telefon 247449 


Kinoaufnahme- er a , : 
edie Filmlieblinge 


35 mo, fir Tricktisch geeigne?, PostkartengroBe (24 PE an Wieder- 
gesuchr. Angebote mit ge- verkaufer: Lieferung auch an Private 
nover Beschreibung erb. an 


Geyer-Werke K.G. STARFOTO) Gerotinahaus) 
Berlin SO 36, Harzer Str.39 46 Berlin C 2, Alexanderplatz 1 


VUGEEEEETOEATUOAER TERED STRAT VUELTA ETE RETA GETS ET 


Thren Filmtiiel 


entwirit u. zeidhnet wicder 


Willi Miindhiow 
Kerlin U2, Briiderstr. 30, Tel. 51.53 08 


16-mm- und 85 min 
SPIELFILME 


Ankauf - Verkauf — Tausch 


Kasco, Berlin W 15 


Fosonenstrabe 26, Telafan 5139 37 
direkt am Kurtirstendamm 


Vorspann fiir Spiel-, Kurz- 
oder Werbeiilm (‘Tritktitel] 
Todt TNESTEDUPSS4ODUELSUSTERUUAUINERUO TCEQ IGSUEOLT GEHTS 


Film -Mefilehre 
iAgfa oder Geyer) driagend ge- 
sucht. Angebote an: Film-Studio 
Tempelhof, Berlin - Tempelhof, 
OberlandstraBe 26--35 
(aces eaconaiest 


Stellungsgesuch 

Suche Stelluny als Filmvorfdhrer 
‘auch als Wander-Filmvorfthrer). 
Zuschr. an Glinter Friedrich, ee 
Leisnig-Sa., Anton-Giinther-Str. 19 


i 


FilmvorfOhrer m. gult. Vorfuhrsch. 16 mm-Schmaltonfilme | 
sucht Stell. i. mod. Lichtspielthea- vermittle ich im Tausch leihweise 
ter. GroBstadt angen. Angeb. unt. oder fest. Suche Tauschpartner. : 
j PY 1001 an Deutscher Filmverlagq, Werner Wienhold, {10b) Naunhof 
{Berlin C 2, Hankestr. 3. bei Leipziy, SchlieBlach 13 ne 


Wanderfilm-Apparatur, Tonkinokofferanlage 


TK 35/47, Ocppelanlage zur pausenlosen Vortiihrung 
mit allem Zubehér, fabrikneu, sofort zu verkaufen 


Angeboie unter FY 1002 cn 
Deutscher Filmverlag GmbH. Berlin C 2, HaonkestroBbe 3 
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T\4;{o- AUFNAHME 


5 kénnen mit jeder Kine-Exakta und dem Exakta-Mikro- 
. ansatz (jetzt wieder lieferbar) ohne Schwierigkeiten her- 
hergestellt werden. Man braucht dazu nicht Wissen- 
schaftler zu sein: Wo eine Kine-Exakfa und ein Mikro- 
skop im Hause sind, dort sollte auch der Amateur mikro- 
photographieren. Er wird vom Formenreichtum ,,der 
Welt des Kleinsten” Gberrascht sein. 


Lassen Sie sich, bitte, unsere 
ausfiihrliche Sonderdruckschrift 
uMikro-Makro” kostenlos zu- 
senden. — Wissenschaftler, 
Arzte, Forschungsinstitute usw. 
werden bei Engpdssen in der 
Zubehdrbelieferung bevorzugt. 


et _ lie Kleinbild-Reflex 
RUIN Bele KN UA Jf ee fincweigcAvutgaben 


' Photohaus Werner Gosemann 


__ jetzt in neuen Raumen: FO TO 
Berlin SO 36, OranienstraBe 167 (am Oranienplatz) 


Tele’on 660514 
Standiger Ankauf aller Agfa-Negativmaterialien, 
auch Tausch gegan gute Fotopaplere 


Kinos 
Kameras 
Prismengldser 


Ankauf — Tausch — Verkauf 


THEATERBESITZER! ARCHITEKTEN! 
IHR BERATER 
in bau- und technischen Belangen. Beratung - Planpriifung - Boulberwachung 
30ja@hrige Proxis im In- und Ausland 


Konstruktionsbiiro fiir Kino, vente und bhacae B E R Li N WwW 1 5, M El N E K ESTRASS E 1 re) 
Max FaBhauer, Berlin-NeukélIn BERLIN NW 7, FRIEDRICHSTRASSE 104 


| VERSTARKERANLAGEN 


in jeder gewiinschten GriBe 


Asmao 


ASTRO-GESELLSCHAFT BIELICKE & CO 
fir Gaststitten und Kinos in solider Ausfiihrung BERLIN-FRIEDENAU, SCHMARGENDORFER STRASSE 32 


liefert TELEGRAMM-ADRESSE: ASTROOPTIK BERLIN - FERNRUF: 240191 
nerer 


Radio-Béthner GmbH., Berlin NO 18 Foto - Kino - Objektive 
Aufnahme-Wiedergabe 


Neuve KénigstraBe 77, Tel. 514680 Ver gr dBerun g 
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Tauschen Sie lhre Objektive gegen 
Sehenie-Objektive uy rellexmindernder 
us. DI€ werden Uberrascht sei 

von der Lichtausbeute di ne Vie 
, die oh J- 

hung der Lampenbelastung eee 
sds Die lichtstarke vergifete Askanig 
ptik fur Kino- und iaprojektion ish 


eine Optik von besonderer Leistung 


‘fo Zu- 


ASKANIA-WERKE AG 


BERLIN. FRIEDENAU + KAISERALLEE 66-86 


ie 


Wir liefern 


Reproduktionen. VergroBerungen, schwarz-wei urd handkoloriert 
fauch RohvergroGerungen', kaschiert und unkaschiert, schnellstens und 
jreiswert in gidiegener Ausfihrung an Fachhandel, Vertriebsfirmen 
und Vertreter. Wir verarbeiten nur Pap ‘ere mit Edeloberflachen. 


FOLETAX facie wses © 


Scimaliilmspulen 


versdiedensier Ahmessungen 


fiir den Wiederverkaul 


fertigt 


Ed. Sommerield Metallwareniabrik 


Berlin S036, Skalitzer Mrabe 34 — Telefon 668061 


Die anerkanate FachkgroGhandiung seit 1932 
= 
m3 2 cd] i] fj i 
Oskar Bretzing 
Fotobedarf. Atelier. und Laborgerite 


BERLIN 8$O 36. Kopenicker Str. 1 


U- Bahnhof Sehlesiaches Tor 


DER LIEFERAAT AUCH FUR SEE! 


ERICH STEPHAN 
Fachgeachalt fair Kine. und Fotuhedacf 
LE EPPS Eds Cb, succetrate 23 


Kompleite Ton ‘ilmanlagen - Trauspertable Kofferanlagen 
Zubehor 


Jur Normal. und Sdimalilm 


Ankauf Verhauf 


Filmanfaabmegerate jecler Art 


(= 


es, 


Haus der Filmindustrie 
DAS “URFENDE FACHGESCHAFT 
Berlin SO 36, Képenicker Str. 183, Tel. 668975 


verve ANKAUF—VERKAUF 


Theatermascen. bau una Peinenos Oo fernuini nega’ aie, Ura- 
. 


ipparate = fannt UR eS ger Oootsc eb ager, satnte hes 


Kinczubehor - Stérunchenc. Regaraturen ares bydteme 


Attungq: Fevebtorclamoen fusca nmuitee- aa Normaliden- 


Pecrtap ce ZU Dee LE Prercgeet CUOencd CEES Loge: 


Wir bitte: laufend um Angebote fur Box-, Kleinbild- und 
6-9-Kameras sowie Zubehér und sdmtliches Filmmaterial. 
Gegenliefarung in Agfa- und Leonar-Papieren mdglich. 


Paul Lehmann, Berlin-Charlottenburg 2 
Jaachimsthaler Strobe 41, am Bahnhof Zoo ~ Telefon 913097 
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Lichttougerate, Projektoren 

ZUHEHOR, RUHLENSTIFTE, FABRIRATION, REPARATUR 
Kinomechanische Werkstiilten 
Walter Nebring, Mechanikermoister 

Derlin 12. Frankfurter Allee 85, Telefon 554078, Gegr. 1925 


Grofe Loutstarke v.Lebensdauer 
fiir jedes Gerdt lieferbar! 


DEUTSCHE GLIMMLAMPEN-GESELLSCHAFT 
PRESSLER - LEIPZIG C1,BERLINERSTRASSE 69 


Zu kaufen gesucht: 
KOFFER-APPARATUR (Phonobox, Sonolux oder dgl.) 
THEATERMASCHINEN 


auch einzelne Projektor-Képfe, Tongerdte, Lampen usw. 


W. BUCHHOLZ, Berlin- Charlottenburg, GiesebrechtstraBe 19 
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KINOTECHNIK 


DRESDEN WALTER LANGE 


Berlin N4 - Oranienburger StrafBe 54-56 
Fernsprecher 428048 


Lieferant der Zeiss-lkon-Werke Dresden 


Ernemann Fimvortthrungsmaschinen Vit B 
ErnemMmanh iichttongerdte Emophon Il 
Ernemann Tonfilmaniage Dominar 
Ernemann oumotier 

Ernemann schaudifnungen 

Ernemann ersatzteile fir sdmtliche Maschinen 
Erne@mann schmaifilmgeréte und Ersatztelle 
Ernemann Fimkinigebiise 

Zeiss Jena tonkinokoffer-Aniagen TK 35 


Bildwerferraumtafeln, Diaprofektionsgeréte sowle 
sdmtliche Zubehérteile. 

Fachmdnnisch geleitete Reparaturwerkst&tten fur 
Normal- und Schmalfilmgerate 


Die ideale 
chnappschuss- 
Kameta 24x36" 


WMimosall 


Liefecung nue duech 
den Fachhandel 


: s j Aussetst 
stabil 


VARIOCHEM VVB 


Wtinmesa Dresden 


Fabeik photogeaphischec 
Papiece,Filme,Kametas 


Vertikal-Kamera 


_standard 9x12” 


fir Mikro- und 
Makrofotografie 


Approved For Release 2001/12/04 : CIA-RDP83-00415R004300430001-5 


v 


Approved For Release 2001/12/04 r CIA-RDP83-00415R004300430001-5 


Film Szernu. 


Py Obap 
licht 


Berlin - 
Pei eo by 2 
F235 


Nat 


Gestellung von 


Scheinwerfern mit Zubehor 


fir Atelier- und Aufenaufnahmen 
der Filmproduktion 


Spezialgebiet: 
Film-AuBenaufnahmen 


Verleih von Lichtmaschinen 


 KINO-FISCHER 


Berlin SW68, Hedemannstrabe 24 


Telegrammadrasse: Kinofischaz, Berlin - Fernruf 242471 


ASKANIA-PROJEKTOR MODELL 1948 


Autorisierte Verkaufsstelle der 


soet nd 


ASKANIA-WERKE AG. 


Berlin -Friedenau 


Der Projektor ist im theatermé Bigen . 
Einsatz in me:nen Vorfiihrradumen zu ‘besichtigen. 


Achtung, Filmtheaterbesitzce! 


Die beker ate 


ERNEMANN VIIB 


Bild-Ton-Theatermaschine mit Hochleistungs- 

Spiegel-Bogenlampe MAGNASOL IE ist in 

Originolzusammenstellung und friedensm&Biger 

Quolitét-wieder kurzfristig ab Fabrik lieferbar 
durch 

mbH 

ANERKANNTER FACHKINOHANDLER 

Berlin-Tempelhof, ViktoriastraBe 13—18 

Femnrul: Sammelnummer 750461 

Stadtverkaulsstelle: Berlin SW 68, Hedemannstr. 21 


DRESDEN 


Kommen Sie zu uns 
oder rufen Sie uns! 


Wir beraten Sie gern! 


MECHANIK pica IKON VEB prespen A21 


N &ucona 


6*9cm 


FINFOCUL? 


6*8cm 


- MECHANIK BALDA-WERK VEB ort A21 
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KINOTECHNIK 


DRESDEN WALTER LANGE 


Berlin N4- Oranienburger StraBe 54—56 
Fernsprecher 4280148 


Lieferani der Zeiss-lkon-Werke Dresden 


Ern@mann eEjiimvorfihruncsmaschinen Vi! B 
Ernemann 
Ern@mann tonfilmantage Dominar 
Ernemann 
Ernemann 
Ernemann ersatzteile fiirsamtliche Maschinen 
Ernemann 
Ernemann 
ZeissJena 


Lichttongeraéte Ernophon II 


Umroller 


Schaudifnungen 


Schmalfilmgeradte und Frsatztei e 
Filmkiihlgebldse 
Tonkinokoffer-Aniagen TK 35 


Bildwerferraumtafeln, Diaprojektionsgeréie sowie 
sdmtliche Zubehdrteile, 

Fachmdnnisch geleitele Reparaturwerks‘dtten tir 
Normal- und Schmalfilmgerate 


ALDONAR , KOLIBRI" 


das Mikrofotogerat fir 
Wissenschaftler 
Forscher 
Arzte 
Ingenicure 
und den Naturfreund 


Kurze technische Angaben 


Kleinbildspiegel- 
reflexkamera. Bild- 
format 24X24 mm, 
Mattscheibe mit Klar- 
plasfeld und Finstell- 
lupe 

Reihen- und Einzelauf- 
nahmen méglich, da- 
durch sparsamer Film- 
verbrauch 


FE . oe t b 
A LD O ae Camb. Dresden r 16 


Blasewitzer StraBe 36 ~ Fernsprecher 42679 


Fir Dias 5x5 em 
Filmbénder 24x36 
18x24, 24x24 mm 


TonkinokofferTK 35/47 


Das moderne Gerat flr Wanderkinos 
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Film Sternu Pro 
licht Megane: ie Oh 


Gestellung von 

Scheinwerfern mit Zubehér 
fir Atelier- und AuBenaufnahmen 
der Filmproduktion 
Spezialgebiet: 
Film-AuBenaufnahmen 


Verleih von Lichtmaschinen 


Die ideale | 
Schnappschuss- .. 
Kameca 24x36"h 


Mimosall 


Liefecung nue ducat 
den Fach, anidel 


'+ Aussecst 
stabil 


VARIOCHEM VVB 


UWMimnosa Dresden 
fabcth photogeaphischec 
Paprece, Filme, Kameras 


Achtung, Filmtheaterbesitzer! 


Loe mekon 


ERNEMANN VIIB 


Tie Te rnohime ort Hochlestunas- 
ye Boos  MAGNASOL Ho 
BAS atria er arestilat: gy ures NeGeNLM Ae 


we ee eis te cabok lieferbar 


UFA-HANDELSGESELLSCHAFT 
mbH. 


ANERKANNTER FACHKINOHANDLER 


Berlin-Tempelhof, ViktoriastraBe 13—18 
morerat. Saverein nme 750461 


sootverkac stelle Bers SW 68, Hedemannstr. 2! 


Kommen Sie zu uns 
“ZEISS oder rufen Sie uns! 
| IKON | Wir beraten Sie gern! 


DRESDEN 


KINO-FISCHER 


Berlin SW68, HedemannstraBe 24 


Telegrammadresse: Kinofischer, Berlin - Fernruf 242471 


Autorisierte Verkaufsstelle der 


billed 


ASKANIA-WERKE AG. 


Berlin -Friedenau 


ASKANIA-PROJEKTOR MODELL 1948 


Der Projektor ist im theatermabigen 
Einsotz in meinen Vorfihrraumen zu_besichtigen. 
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